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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 26 luglio 2017. 


Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologica- 
mente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, 
il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 di- 
cembre 2000, n. 376. 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO PER LO SPORT 


Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ra- 
tifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, 
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; 


Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Di- 
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping»; 


Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifi- 
ca ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il 
doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XX- 
XII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 


Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 
2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l’orga- 
nizzazione ed il funzionamento della Commissione per 
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 
salute nelle attività sportive»; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar- 
zo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino 
degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il 
Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della 
legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le com- 
petenze della suddetta Commissione alla Sezione per la 
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della sa- 
lute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, 
nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 
2015 e successive modificazioni; 


Visto il decreto 7 luglio 2016, recante «Revisione della 
lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmaco- 
logicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è 
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, 
n.376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gaz- 
zetta Ufficiale del 26 agosto 2016, n. 199 - Serie generale; 


Visto l’emendamento all’appendice della Convenzione 
internazionale contro il doping nello sport contenente la 
nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vie- 
tati per doping, che recepisce la lista elaborata dall’ A gen- 
zia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 
1° gennaio 2017; 

Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed 
il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle 
attività sportive del Comitato tecnico sanitario formulata 
in data 11 maggio 2017; 


Considerata la necessità di armonizzare la lista dei far- 
maci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamen- 
te attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è conside- 
rato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott. Luca Lotti è 
stato nominato Ministro senza portafoglio; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
in data 12 dicembre 2016, con il quale al predetto Ministro 
senza portafoglio è stato conferito l’incarico per lo sport; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 26 gennaio 2017, recante «Delega di funzioni al Mi- 
nistro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti»; 


Decreta: 
Art. 1. 


1. E approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, 
di cui all’allegato III parte integrante del presente decre- 
to, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1 
della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ripartite anche nel 
rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il 
doping nello sport», ratificata dalla legge 29 novembre 
1995, n. 522, in adesione all’emendamento all’allegato 1 
della «Convenzione internazionale contro il doping nello 
sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale 
UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della leg- 
ge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di 
riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, 
che recepisce la lista elaborata dall’ Agenzia mondiale anti- 
doping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2017 e ri- 
portata nell’allegato I parte integrante del presente decreto. 


2. La lista di cui all’allegato III è costituita dalle se- 
guenti sezioni: 


a) sezione 1: classi vietate; 


b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi 
vietate; 


c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi 
vietati; 

d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi 
attivi e dei relativi medicinali; 

e) sezione 5: pratiche e metodi vietati. 


3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di ag- 
giornamento della lista, di cui all’allegato II, parte inte- 
grante del presente decreto. 


Art. 2. 


1. Il presente decreto sostituisce il decreto 7 luglio 
2016, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso gior- 
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con- 
trollo per la registrazione. 


Roma, 26 luglio 2017 


Il Ministro della salute: LORENZIN 
Il Ministro per lo sport: LOTTI 


Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, reg. n. 1818 
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CODICE MONDIALE ANTIDOPING 
STANDARD INTERNAZIONALE 


LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI 


IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017 


Il testo ufficiale della Lista è depositato presso la WADA ed è pubblicato in Inglese e Francese. 
In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione Inglese 


La Lista entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 
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IN ACCORDO CON L'ARTICOLO 4.2.2 DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING, TUTTE LE SOSTANZE PROIBITE 
DEVONO ESSERE CONSIDERATE “SOSTANZE SPECIFICATE” AD ECCEZIONE DELLE SOSTANZE INCLUSE 
NELLE CLASSI S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, E DEI METODI PROIBITI M1, M2 E M3. 


SOSTANZE E METODI 


SEMPRE PROIBITI 


(IN e FUORI COMPETIZIONE) 


SOSTANZE PROIBITE 


Gestrinone 


Ni SOSTANZE NON APPROVATE Mestanolone 

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in Mesterolone 
alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia | Metandienone (17B-idrossi-17a-metilandrosta-1,4-dien- 
stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie 
governative di regolamentazione per l'uso terapeutico 3-one) 
umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o Metenolone 
clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, 


nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è 
sempre proibita. Metasterone (17p-idrossi-20,17a-dimetil-5a- 


Metandriolo 


androstan-3-one) 


Metildienolone (17-idrossi-17a-metilestra-4,9-dien- 
AGENTI ANABOLIZZANTI Lane) 


Gli agenti anabolizzanti sono proibiti a ; . A 
Metil-1-testosterone (17-idrossi-17a-metil-5a- 


1. STEROIDI ANABOLIZZANTI ANDROGENI androst-1-en-3-one) 
ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS) Metilnortestosterone (17-idrossi-17a-metilestr-4-en- 
a. Esogeni*, includono: 3-one) 


Metiltestosterone 
1-Androstenediolo (5a-androst-1-ene-3B,17B-diolo) ; ta . . 
Metribolone (metiltrienolone, 17-idrossi-17a- 
1-Androstenedione (5a-androst-1-ene-3,17-dione) 
metilestra-4,9,11-trien-3-one) 
1-Testosterone (17p-idrossi-5a-androst-1-en-3-one) 
Mibolerone 
4-Idrossitestosterone (4,17B-diidrossiandrost-4-en-3-one) 


Bolandiolo (estr-4-ene-3B,17B-diolo) 


Bolasterone 


Norboletone 
Norclostebol 


Noretandrolone 
Calusterone 
Ossabolone 
Clostebol 
Ossandrolone 
Danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17a-olo) 
Ossimesterone 
Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17-idrossi- 


17a-metilandrosta-1,4-dien-3-one) Ossimetolone 


Prostanozolo (17-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H- 
Desossimetiltestosterone (17a-metil-5a- 
androst-2-en-17B-olo) pirazolo[3,4:2,3]-5a-androstano) 


Quinbolone 
Drostanolone 
Stanozololo 
Etilestrenolo (19- norpregna-4-en-17a-olo) 
Stenbolone 
Fluossimesterone 
Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18a -omo-19-nor- 
Formebolone 
17a-pregna-4,9,11-trien-3-one) 
Furazabolo (17a-metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5a- 
Trenbolone (17p-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one) 
androstan-17B-olo) 
e altre sostanze con simile struttura chimica 


o simile/i effetto/i biologico/i. 
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b. Endogeni** 

Gli steroidi anabolizzanti androgeni 

sono proibiti quando somministrati 

per via esogena 
19-Norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo) 
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 
Androstenediolo (androst-5-ene-3B,17p-diolo) 
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 
Boldenone 


Boldione (androsta- 1,4- diene- 3,17-dione) 


Nandrolone (19-nortestosterone) 


Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 
3p-idrossiandrost-5-en-17-one) 
Testosterone 


ed i loro metaboliti ed isomeri che includono ma 
non sono limitati ad essi: 
3-Idrossi-5a-androstan-17-one 
5a-Androst-2-ene-17-one 
5a-Androstan-3a,17a-diolo 
5a-Androstan-3a,17-diolo 
5a-Androstan-3B,17a-diolo 
5a-Androstan-3B,17-diolo 
5p-Androstan-3a,17-diolo 

7a-Idrossi-DHEA 

7-Idrossi-DHEA 

4-Androstenediolo (androst-4-ene-3p, 17-diolo) 
5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 
7-Keto-DHEA 

19-Norandrosterone 

19-Noretiocolanolone 

Androst-4-ene-3a, 17a-diolo 
Androst-4-ene-3a, 17B-diolo 
Androst-4-ene-3, 17a-diolo 
Androst-5-ene-3a, 17a-diolo 
Androst-5-ene-3a, 17B-diolo 
Androst-5-ene-3, 17a-diolo 

Androsterone 

Epi-diidrotestosterone 

Epitestosterone 


Etiocolanolone 


Diidrotestosterone (17p-idrossi-5a-androstan-3-one) 


2. ALTRI AGENTI ANABOLIZZANTI 


Includono ma non sono limitati a: 


Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli 
androgeni (SARM, ad es. andarina e ostarina), tibolone 


zeranolo e zilpaterolo. 


Relativamente a questa sezione: 

*"esogeno” si riferisce a una sostanza che non può essere 
normalmente prodotta dall'organismo. 

**"endogeno” si riferisce a una sostanza che può essere 
normalmente prodotta dall'organismo. 


ORMONI PEPTIDICI, 
FATTORI DI CRESCITA, 
SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI 


Sono proibite le seguenti sostanze ed altre sostanze 


con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i 


1. Agonisti del Recettore dell'Eritropoietina: 

1.1 Agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA), ad es. 
Darbepoetina (dEPO) 
Eritropoietine (EPO) 
EPO-Fc 
peptidi EPO-mimetici (EMP), ad es. CNTO 530 e 
peginesatide; GATA inibitori, ad es. K-11706; 
metossi polietilen glicol-epoetina beta (CERA); 
inibitori del Fattore di crescita Trasformante f, 
ad es. sotatercept, luspatercept; 

1.2 Agonisti del Recettore dell'EPO Non-eritropoietica, 
ad es. 
ARA-290, 
Asialo EPO 
EPO carbamilata 


2. Stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF), ad 
es. cobalto, molidustat e roxadustat (FG-4592); e 


attivatori HIF, ad es. argon, xenon; 


3.Gonadotropina corionica (CG) e Ormone luteinizzante 
(LH) e loro fattori di rilascio, ad es. buserelina, 


gonadorelina e leuprorelina, proibiti negli uomini; 


4.Corticotrofine e loro fattori di rilascio, 


ad es. corticorelina; 
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5.Ormone della crescita (Growth Hormon, GH), 
e suoi fattori di rilascio che comprendono: 
l’Ormone di Rilascio dell'Ormone della Crescita (GHRH) 
e suoi analoghi, ad es. CJC-1295, sermorelina e 
tesamorelina; 
Secretagoghi dell'Ormone della crescita (GHS), 
ad es. grelina e mimetici della grelina, 
ad es. anamorelina e ipamorelina; 
Peptidi di rilascio del GH (GHRP), ad es. alexamorelina, 
GHRP-6, exarelina e pralmorelina (GHRP-2). 


In aggiunta, sono proibiti i seguenti fattori di crescita: 


fattore di crescita degli Epatociti (Hepatocyte 
Growth Factor, HGF); 


fattori di crescita dei Fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, 
FGFS); 


fattore di crescita Insulino-simile (Insulin-like Growth 
Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi; 


fattori di crescita Meccanici (Mechano Growth 
Factors, MGFS); 


fattori di crescita di derivazione Piastrinica 
(Platelet-Derived Growth Factor, PDGF) 


fattore di crescita Vascolare-endoteliale 
(Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF) 


ed ogni altro fattore di crescita che influenzi la 
sintesi/degradazione di proteine, di muscoli, tendini o 
legamenti, la vascolarizzazione, l'utilizzo di energia, la 
capacità rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di 
fibra. 


BETA-2 AGONISTI 
Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti, selettivi e non 
selettivi, inclusi, ove pertinenti, tutti gli isomeri ottici. 


Sono inclusi, ma non sono limitati a: 

Fenoterolo Formoterolo, Higenamina, Indacaterolo, 

Olodaterolo, Procaterolo, Reproterolo, Salbutamolo, 

Salmeterolo, Terbutalina, Vilanterolo 

ad eccezione di: 

e salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 
microgrammi nell'arco delle 24 ore, senza superare 


la dose di 800 microgrammi ogni 12 ore); 


e formoterolo per via inalatoria: dose massima 
erogata 54 microgrammi nell'arco delle 24 ore; 


e salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 
microgrammi nell'arco delle 24 ore. 


La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore 


a 1000 ng/ml o di formoterolo in quantità superiore a 40 
ng/ml fa presumere un uso non terapeutico della 
sostanza e dovrà essere considerata Esito Avverso al 
controllo antidoping, tranne nel caso in cui l’Atleta provi, 
attraverso uno studio farmacocinetico controllato, che il 
risultato anomalo sia la conseguenza dell'uso di una dose 
terapeutica assunta per via inalatoria fino al valore 
massimo sopra indicato. 


IZ] MODULATORI ORMONALI E 
METABOLICI 


Sono proibiti i seguenti ormoni e modulatori metabolici: 


1. Inibitori dell’aromatasi che includono, ma non sono 
limitati a: 
4-Androstene-3,6,17 trione (6-0x0); 
Aminoglutetimide; 
Anastrozolo; 
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione 
(androstatrienedione); 
Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); 
Exemestano 
Formestano 
Letrozolo 


Testolattone 


2.Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni 
(SERMO inclusi ma non limitati a: 
Raloxifene 
Tamoxifene 


Toremifene 


3.Altre sostanze antiestrogeniche che includono ma non 
sono limitate a: 
Clomifene 
Ciclofenil 


Fulvestrant 


4.Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina 
che includono, ma non sono limitati a: 


inibitori della miostatina. 


(©n] 


.Modulatori metabolici 
5.1 Attivatori della protein chinasi AMP-attivata 
(AMPK)ad es. AICAR; 
e agonisti del Recettore è Attivato dal Proliferatore 
del Perossisoma (PPARÒ), ad es. GW 1516 
5.2 Insuline e insulino-mimetici 
5.3 Meldonio 


5.4 Trimetazidina 
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DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
Sono proibiti i seguenti diuretici e agenti mascheranti, METODI PROIBITI 
come altre sostanze con struttura chimica simile 
o effetto/i biologico/i simile/i. 


MI] MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI 
Essi includono, ma non sono limitati a: COMPONENTI DEL SANGUE 


e  Desmopressina; probenecid; espansori del 
\ to: î Sono proibiti i seguenti metodi: 
plasma, ad es. glicerolo e somministrazione 


. e : 1.La somministrazione o reintroduzione nel sistema 
endovenosa di albumina; destrano; amido 


2 suda 3 circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo 
idrossietilico e mannitolo. i ù ù A0l 


allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti 
e Acetazolamide; amiloride; bumetanide; contenenti globuli rossi di qualsiasi origine. 


canrenone; clortalidone; acido etacrinico; 
furosemide;indapamide;metolazone; 2. Potenziamento artificiale dell'assorbimento, del 


spironolattone;tiazidi, ad es. bendroflumetiazide; trasporto o del rilascio di ossigeno. 


clorotiazide e idroclorotiazide; triamterene e vaptani, VENDI 
Includono, ma non si limitano a: 
ad es. tolvaptan. 


sostanze chimiche perfluoridiche; efaproxiral (RSR13) 
Fanno eccezione e prodotti di emoglobina modificata, ad es. sostituti del 


. REA sangue basati sull'emoglobina, prodotti di emoglobina 
e Drospirenone; pamabromo e inibitori 
. a ; . microincapsulata, ad esclusione —dell’ossigeno 
dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. 
. : . supplementare per via inalatoria. 
dorzolamide, brinzolamide). 


3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del 
e Somministrazione locale di felipressina in anestesia 
sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o 
dentale 
chimici. 


La rilevazione nel Campione di un Atleta prelevato In-Fuori 
MANIPOLAZIONE FISICA E CHIMICA 


Competizione, nella misura in cui è applicabile, di qualsiasi 


quantità di una sostanza soggetta ad un valore soglia: Sono proibiti i seguenti metodi: 


formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina, metilefedrina e 1.la manipolazione, o tentata manipolazione, per 


seudoefedrina in associazione con un diuretico o agente ; iù ae Tu . 
p 9 alterare l'integrità e la conformità dei Campioni raccolti 


mascherante, sarà considerata Esito Avverso a meno che ; . È 2 
E in occasione del Controllo Antidoping. 


l’Atleta non abbia ottenuto un'Esenzione a Fini Terapeutici Questi includono ma non si limitano a: 


(TUE) per quella ‘sostanza, in aggiunta all'esenzione sostituzione e/o alterazione dell'urina, ad es. proteasi. 
rilasciata per il diuretico o agente mascherante. 
2. Le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 50 ml 
per un periodo di 6 ore ad eccezione di quelle 
legittimamente ricevute nel corso di ricoveri in 


ospedale, interventi chirurgici o di indagini cliniche. 


DOPING GENETICO 


Sono proibiti i seguenti metodi, cha hanno la 
potenziale capacità di migliorare la performance 
atletica: 


1. Il trasferimento di polimeri di acidi nucleici o di 
analoghi di acido nucleico; 


2. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente 
modificate. 
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SOSTANZE E METODI 


PROIBITI IN-COMPE 


IN AGGIUNTA ALLE CATEGORIE DA SO A S5 E DA M1 A M3, SOPRA INDICATE, SONO PROIBITE IN-COMPETIZIONE 
LE SEGUENTI CATEGORIE. 


SOSTANZE PROIBITE 


STIMOLANTI b: Stimolanti “Specificati”: 
Sono proibiti tutti gli stimolanti, inclusi, ove pertinenti, 
entrambi gli isomeri ottici (ad es. d- e I-). Includono ma non sono limitati a: 

Gli stimolanti comprendono: 4-Metilexan-2-amina (metilexaneamina) 
Benzfetamina 

a: Stimolanti “Non Specificati”: Catina** 

Adrafinil Catinone e suoi analoghi ad es. mefedrone, metedrone 

Amfepramone e a-pirrolidinovalerofenone 

Amfetamina Dimetilamfetamina 

Amfetaminil Efedrina*** 

Amifenazolo Epinefrina**** (adrenalina) 

Benfluorex Eptaminolo 

Benzilpiperazina Etamivan 

Bromantan Etilamfetamina 

Clobenzorex Etilefrina 

Cocaina Famprofazone 

Cropropamide Fenbutrazato 

Crotetamide Fencamfamina 

Fencamina Fenetilamina e suoi derivati 

Fendimetrazina Fenmetrazina 

Fenetillina Fenprometamina 

Fenfluramina Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina) 

Fenproporex Isometeptene 

Fentermina Levometamfetamina 

Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)] Meclofenossato 

Furfenorex Metilenediossimetamfetamina 

Lisdexamfetamina Metilefedrina*** 

Mefenorex Metilexaneamina (dimetilpentilamina) 

Mefentermina Metilfenidato 

Mesocarbo Nichetamide 

Metamfetamina (d-) Norfenefrina 

p-Metilamfetamina Octopamina 

Modafinil Oxilofrina (metilsinefrina) 

Norfenfluramina Pemolina 

Prenilamina Pentetrazolo 

Prolintano Propilesedrina 

Uno stimolante non espressamente elencato Pseudoefedrina***** 

in questa sezione è una Sostanza “Specificata” Selegilina 
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Sibutramina 
Stricnina 
Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina) 


Tuaminoeptano 


ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con 
simile/i effetto/i biologico/i. 


Fanno eccezione: 


e Clonidina 
e I derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico e gli 
nel 


stimolanti inclusi 


2016*. 


Programma di Monitoraggio 


* Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, 
fenilpropanolamina, pipradolo e sinefrina: queste 
sostanze sono incluse nel Programma di 
Monitoraggio 2017 e non sono considerate 
Sostanze Proibite. 

usi Catina: è proibita quando la sua concentrazione 

nelle urine è superiore a 5 microgrammi per 

millilitro. 

iii Efedrina e metilefedrina: sono proibite quando la 

loro concentrazione nelle urine è superiore a 10 

microgrammi per millilitro. 

ARRE Epinefrina (adrenalina): non è proibita la 

somministrazione locale, ad es. nasale, 

oftalmologica, o in associazione ad agenti 
anestetici locali. 

***** Pseudoefedrina: è proibita quando la sua 

concentrazione nelle urine è superiore a 150 

microgrammi per millilitro. 


NARCOTICI 


Sono proibiti: 


Buprenorfina 
Destromoramide 
Diamorfina (eroina) 
Fentanil e suoi derivati 
Idromorfone 
Metadone 

Morfina 
Nicomorfina 
Ossicodone 
Ossimorfone 
Pentazocina 
Petidina. 


CANNABINOIDI 


Sono proibiti: 


e i cannabinoidi naturali, ad es. cannabis, hashish e 
marijuana o di sintesi delta 9-tetraidrocannabinolo 
(THC). 

e Icannabinomimetici, ad es. “Spice”, JWH-018, 
JWH-073, HU-210. 


GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando 


somministrati per via orale, endovenosa, intramuscolare o 


rettale. 
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Traduzione non ufficiale 


SOSTANZE PROIBITE 


IN PARTICOLARI SPORT 


ALCOOL 


L'alcool (etanolo) è proibito solo In Competizione, 

negli sport di seguito indicati. 

La rilevazione verrà effettuata mediante analisi del respiro 
e/o analisi del sangue. La soglia di violazione delle norme 


antidoping (valori ematologici) è stabilita in 0.10 g/l. 


e Sport aerei, Air Sports (FAI) 
e Tiro con l’arco (WA) 

e Automobilismo (FIA) 

e Motonautica (UIM) 


BETA-BLOCCANTI 


I beta-bloccanti sono proibiti solo In Competizione, nelle 


seguenti discipline sportive e proibiti anche Fuori 


Competizione dove indicato. 


° Tiro con l'arco (WA)* 

° Automobilismo (FIA) 

° Biliardo (tutte le discipline) (WCBS) 
° Freccette (WDF) 


. Golf (IGF) 

. Tiro (ISSF, IPC)* 

° Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle 
esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e 
halfpipe/big air dello snowboard 

. Sport subacquei (CMAS) apnea in assetto costante 
con o senza pinne, apnea in assetto dinamico con e 
senza pinne, apnea libera, Jump Blue in apnea, 
pesca subacquea, apnea statica, tiro al bersaglio 


subacqueo e apnea in assetto variabile. 


* Proibiti anche Fuori-Competizione 


#N.d.T. Gli acronimi presenti nelle sezioni PI e P2 sono 
riportati in lingua originale. 


I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a: 


Acebutololo Labetalolo 
Alprenololo Levobunololo 
Atenololo Metipranololo 
Betassololo Metoprololo 
Bisoprololo Nadololo 
Bunololo Oxprenololo 
Carteololo Pindololo 
Carvedilolo Propranololo 
Celiprololo Sotalolo 
Esmololo Timololo 
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ALLEGATO II 


CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI 
CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FAR- 
MACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È 
CONSIDERATO VIETATO PER DOPING 


La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive 
del Comitato Tecnico Sanitario, istituita ai sensi del d.P.R. 28 marzo, n. 44, ha predisposto la lista di 
classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate 


per doping in base ai seguenti criteri e modalità. 


A) CRITERI GENERALI 

1. La lista intende perseguire l’obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro 
che praticano lo sport. 

2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite. 

3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato doping, sono state 
individuate, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della 
Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle disposizio- 
ni della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Confe- 


renza generale UNESCO, ratificata ai sensi della Legge 26 novembre 2007, n. 230. 


B) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATI- 
CHE E METODI VIETATI 

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione 
riguarda le pratiche e metodi vietati per doping: 

SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE; 

SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE; 

SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI; 

SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RE- 
LATIVI MEDICINALI; 

SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI. 


=—.‘i0—B 
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1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chi- 
mico-farmacologiche, ai sensi dell’ art.2, comma 2 della Legge 376/2000. 

2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e ste- 
reoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di ri- 
ferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a 
quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping. 

3. Nella Sezione I, la Classe SO comprende qualsiasi farmaco in via di sviluppo o ogni altra sostanza 
farmacologicamente attiva non ancora autorizzata da parte dell’ Agenzia Italiana del Farmaco per un 
impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o non più auto- 
rizzati nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre vietate in e 
fuori gara. 

4. Per i medicinali, contenenti principi attivi singoli od in associazione, vietati per doping, dei quali è 
consentito l’uso topico, è proibita un’assunzione diversa (per schema posologico e/o per via di sommi- 
nistrazione) da quella indicata nell’ Autorizzazione all’ Immissione in Commercio (AIC). 

5. Le preparazioni contenenti stimolanti (Classe S6 — Simpatico-mimetici singoli ed in associazione) 
sono proibiti; fanno eccezione la clonidina, i derivati dell’imidazolo ad uso topico/oftalmico e gli sti- 
molanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2017*. 

6. Le preparazioni contenenti glucocorticosteroidi (classe S9) sono proibite quando somministrati per 
via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale. 

7.I medicinali contenenti alcool etilico (Classe P1) non sono riportate nella Sezione 3, in quanto tale 
sostanza è presente nelle comuni preparazioni farmaceutiche solo come eccipiente. 

8. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva non è permesso l’impiego di medicinali, 
per i quali non è prevista nell’AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) l’autorizzazione per 
uso pediatrico. 

9. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell’art.2, comma 


2 della Legge 376/2000. 


* Nel Programma di Monitoraggio WADA 2017 sono incluse le seguenti sostanze: buproprione, caffeina, nicotina, fenile- 
frina, fenilpropanolamina, pipradolo, sinefrina. 
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10. Nelle sezioni di cui all’allegato III si intende con i termini: “in gara” l’intervallo di tempo che in- 
tercorre tra le 12 ore precedenti la competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo necessario 
alla raccolta dei campioni biologici; “fuori gara” il periodo di tempo non compreso nell’intervallo 
temporale definito come “in gara”. 

11. La Sezione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi internazionali sull’uso 
di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell’allegato III al presente decreto, al fine di 
evidenziarne l’eventuale uso non corretto nell’ambito delle attività sportive. 

12. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in 
commercio, in Italia, alcun prodotto medicinale. 

13. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per 
i quali sia stata rilasciata dall’ AIFA autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). 

14. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali 
relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata 
per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali contenenti principi attivi vietati 
per doping e descritti nella Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme 
farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodot- 
ti medicinali a base di Mannitolo e Glicerolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzio- 
ni predisposte per somministrazione endovenosa. 

15. L’esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi. 

16. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi medicinali sono 
disposti in ordine alfabetico con l’indicazione della sigla della classe vietata per doping a cui apparten- 


gono. 


MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA 

Ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 376/2000, nonché, per quanto riguarda la periodicità annuale, 
in aderenza alle statuizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata 
con la legge 522/1995, e nella Convenzione internazionale contro il doping nello sport stipulata a Parigi 
il 16 ottobre 2005, ratificata con la legge 230/2007, e, in particolare, del Codice Mondiale Antidoping 
trascritto nella Appendice I di tale ultima Convenzione, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggior- 
namento periodico da parte della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping, con l’ausilio della 


Banca Dati dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nonché attraverso i dati registrativi, secondo le 


procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego 
dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche. 

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping attua periodicamente una verifica delle sostanze 
e/o delle pratiche vietate per doping, al fine di individuare sostanze e/o pratiche mediche da inserire in 
tale lista. 

L’inserimento viene attuato al termine di una attività di valutazione e dopo aver informato gli organi- 


smi internazionali competenti. 
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Allegato IIl - Sezione | 
CLASSI VIETATE 


Proibiti IN* e FUORI GARA** 


SO SOSTANZE NON APPROVATE 


Qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia 
stata oggetto di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci 
in fase di sviluppo pre-dlinico 0 clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto 
ad uso veterinario è sempre proibita.*** 


S1 AGENTI ANABOLIZZANTI 


S2. ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICHE 
53. BETA-2 AGONISTI 


S4 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 
S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Proibiti solo IN GARA* 


S6 STIMOLANTI 

S7. NARCOTICI 

58. CANNABIS SATIVA, INDICA E DERIVATI 
S9  GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


P1 ALCOOL 
P2  BETABLOCCANTI 


*Con i termini “In gara” si intende l'intervallo di tempo che intercorre tra le 12 ore precedenti la competizione e la fine della 
stessa, ivi compreso il tempo necessario alla raccolta dei campioni biologici. 

**Con i termini “fuori gara” si intende il periodo di tempo non compreso nell'intervallo temporale definito come “in gara”. 
#**Vedi allegato Il lettera b comma 3 
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Profbiti in e fuori gara 

SI . 

ABOLIZZ 
—n 


ANTI — 


i 


_ AGENTIAN 


i. 


1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene- 
3beta, 17beta-diolo) 


1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17- 
dione) 


1-testosterone (17beta-idrossi-5alfa-androst-1- 
en-3-one) 


3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one 


4-androstenediolo (androst-4-ene3beta,17beta- 
diolo) 


4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst- | 
4-en-3-one) 


5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) | 


5alfa-androst-2-ene-17-one 


5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo | 


5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo 


5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo 


5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo 


5beta-androstane-3alfa,17beta-diolo 


7alfa idrossi-DHEA 

7beta idrossi-DHEA 

7keto-DHEA 

19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo) 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 
19-norandrosterone 

19-noretiocolanolone 
Androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo 
Androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo 
Androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo 


Androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo 


Androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo 
Androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo 


Androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta- 
diolo) 


Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 


Androsterone 
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Allegato Ill - Sezione Il 


PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE 


i  Bolandiolo (estr-4-ene-3beta,17beta-diolo) 


Bolasterone 

Boldenone 

Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) 
Calusterone 

Clostebol 


Danazolo ([1,2]ossazolo[4/5':2,3]pregna-4-en-20- 
in-17alfa-olo) 


Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta- 
idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-dien-3-one) 


Desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa- 
androst-2-en-17beta-olo) 


Diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa- 
androstan-3-one) 


Drostanolone 


Epi-diidrotestosterone 
Epitestosterone 


Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo) 


Etiocolanolone 


Fluossimesterone: 


Formebolone 


Furazabolo (17alfa-metil[1,2,5] 
ossadiazolo[3/4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo) 


Gestrinone 


Mestanolone 


Mesterolone 


Metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil- 
androsta-1,4-dien-3-one) 


Metandriolo 


Metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil- 
5alfa-androstan-3-one) 


Metenolone 


Metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil- 
5alfa-androst-1-en-3-one) 


Metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra- 
4,9-dien-3-one) 


Metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil- 
estr-4-en-3-one) 


Metiltestosterone 


Metribolone (metiltrienolone,17beta-idrossi- 
17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one) 


| 


Mibolerone 

Nandrolone (19-nortestosterone) 
Norboletone 

Norclostebol 

Noretandrolone 

Ossabolone 

Ossandrolone 

Ossimesterone 

Ossimetolone 


Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3beta- 
idrossiandrost-5-en-17-one) 


Prostanozolo (17beta-[(tetraidropiran-2-il)ossi]- 
l'H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstano) 


Quinbolone 
Stanozololo 
Stenbolone 
Testosterone 


Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18alfa-omo-19- 
nor-17alfa-pregna-4,9,11-trien-3-one) 


Trenbolone (17beta-idrossi-estr-4,9,11-trien-3- 
one) 


Andarina (vedi “SARMSs”) 


Clenbuterolo 
Ostarina (vedi “SARMs") 


SARMSs (Modulatori selettivi dei recettori degli 
androgeni) 


Tibolone 
Zeranolo 


Zilpaterolo 


Proibili im e fuorigara. 


S2 


| ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI 
CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE 
E MIMETICI 


Argon 


Cobalto 


Molidustat 
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Roxadustat (FG-4592) 


Xenon 


Alexamorelina (vedi ”GHRPs”) 


Anamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
CJC-1 295 (vedi “GHRH") 
Exarelina (vedi“GHRPs") 


GHRH (Ormone di rilascio dell'ormone della 
crescita) 


GHRP-2 (Pralmorelina, vedi “GHRPs°) 


GHRP-6 (vedi “GHRPs®”) 


GHRPs (Peptidi di rilascio dell'ormone della crescita) 


GHS (Segretagoghi dell'ormone della crescita) 
Grelina (vedi “GHS") 

hGH (Somatropina) 

Ipamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
Mecasermina 

Mimetici della grelina (vedi “GHS") 
Pralmorelina (GHRP-2, vedi “"GHRPs”) 
Sermorelina (vedi “GHRH") 

Somatorelina 

Somatropina (hGH) 


Tesamorelina (vedi “GHRH”) 


Buserelina 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Gonadorelina 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Goserelina 
{Uso vietato nel soggetti di sesso maschile) 


Istrelina 
{Use vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Leuprorelina 
{Uso vietato nel soggetti di sesso maschile) 


Nafarelina 
{{/so vietato nel soggetti di sesso maschile) 


Triptorelina 
{Uso vietato nel soggetti di sesso maschile) 


Alfa coriogonadotropina 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Corifollitropina alfa 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Follitropina alfa 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Follitropina beta 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Gonadotropina corionica (CG) 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile} 


hCG (vedi "Gonadotropina corionica") 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Ormone luteinizzante (LH) 
{so vietato nel soggetti di sesso maschife) 


Lutropina alfa 
{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Menotropina 
{Uso vietato nel soggetti di sesso maschile) 


Urofollitropina 


{Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte 
Growth Factor, HGF) 


Fattore di crescita di derivazione piastrinica 
Platelet-Derived Growth Factor, PDGF) 


Fattore di crescita insulino-simile (Insulin-like 
Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi 


Endothelial Growth Factor, VEGF) 


Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast 
Growth Factors, FGFs) 


‘attori di crescita meg Mechano Growth 


‘actors, MGFs) 


ARA-290 
Asialo EPO 

CNTO 530 (vedi “Peptidi EPO-mimetici”) 
Darbepoetina (dEPO) 

EPO carbamilata 

EPO-Fc 

Epoetina alfa (eritropoietina alfa) 
Epoetina beta (eritropoietina beta) 
Epoetina delta (eritropoietina delta) 
Epoetina gamma (eritropoietina gamma) 


Epoetina omega (eritropoietina omega) 


Epoetina teta (eritropoietina teta) 


Epoetina zeta (eritropoietina zeta) 


GATA inibitori 


Inibitore del fattore di crescita trasformante B 


K-11706 


Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular- 


Luspatercept 
Metossipolietilenglicol-Epoetina beta (CERA) 
Peginesatide (vedi “Peptidi EPO-mimetici”) 
Peptidi EPO-mimetici (EMP) 


Sotatercept 


ACTH (vedi "Tetracosactide") 


Corticorelina 
Tetracosactide (ACTH) 
- Probifimefuorigara — 


S3 
BETA-2- AGONISTI 


Bambuterolo 


Bitolterolo 
Clenbuterolo 
Esoprenalina 
Fenoterolo 


Formoterolo 
{PosltWità di test per concentrazioni di formoterafo nelle urine 
supertori a40 ng/mt) 


i Higenamina 


Indacaterolo 


i Isoetarina 


Olodaterolo 


| Pirbuterolo 


Procaterolo 
Reproterolo 


Rimiterolo 


| Ritodrina 


Salbutamolo 
{Positività al test per concentrazioni di salbutamofo nelle urine 
supertori a 1000 ng/mi} 


| Salmeterolo 


Terbutalina 


| Tretochinolo 


i Tulobuterolo 
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Vilanterolo i Fenquizone 
Altre sostanze che modificano la funzione della x 
; miostatina Furosemide 
Proibiltineftorigar {Anche effetto mascherante) 
.. S4 . Inibitori della miostatina Indapamide | 
MODULATORI ORMONALI {Anche effetto mascherante) 
_ E METABOLICI - Mefruside 
Ùe iù Proibitiine fuori gara 
_ 55 _ Mersalile 
DIURETICI E 
Bazedoxifene Meticrane 


AGENTI MASCHERANTI 


Raloxifene la = 
Argipressina 

Tamoxifene 
Desmopressina 
Toremifene 


Felipressina 


Lipressina 


Attivatori della protein chinasi AMP-attivata 
(AMPK) (ad es. AICAR) 


Ornipressina 


Agonisti del recettore delta attivato dal proliferatore 
del perossisoma (PPARÉ) (ad es. GW 1516) 


Terlipressina 


Insulina e insulino-mimetici 


Meldonio Bendroflumetiazide 


Trimetazidina Benzotiazide 


Butizide 


Ciclopentiazide © 


4-androstene-3,6,17 trione (6-ox0) 


Ciclotiazide 


Aminoglutetimide 


Clorotiazide 
Anastrozolo 


Idroclorotiazide 


Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) (Anche effetto mascherante) 


Idroflumetazide 
Androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17- 
dione) Mebutizide 
Exemestano Meticlotiazide 
Formestano Metilclortiazide 
Letrozolo Politiazide 
Testolattone Triclormetiazide 
Vorozolo 


Cetrorelix Chinetazone/Quinetazone 
Ciclofenil Clofenamide 

Clomifene Clopamide 

Fulvestrant Cloroxolone 

Ganirelix Clortalidone 


{Anche effetto mascherante) 


| 
| 


Metolazone 
{finche effetto mascherante) 


Piretanide 
{Anche effetto mascherante) 


Torasemide 
{Anche effetto mascherante) 


Xipamide 


Albumina 


un 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
Î 
| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
| 


Amido idrossietilico (etamido — HES) 


Destrano 

{E vietata un'assunzione diversa da quelia/e autorizzata/e per 
Immissione in commercio, sia per schema poselogico che per via di 
somministrazione) 


Glicerolo 


Mannitolo 


Acetazolamide 


Brinzolamide 


Diclofenamide 


Dorzolamide 


L- 


Amiloride 


Triamterene 


Acido etacrinico 
{Anche effetto mascherante) 


D 


Canrenone 
{Anche effetto mascherante) 


Eplerenone 
{Anche effetto mascherante) 


Potassio canrenoato 
{Anche effetto mascherante) 


Spironolattone 
{Hinche effetto mascherante) 
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Conivaptan 


Tolvaptan 


Etozolina 


Proibiti solo in gara 


S6. 


_STIMOLANII 


Nafazolina 


Oximetazolina 


Tetrizolina 


Tramazolina 


Tuaminoeptano 


Xilometazolina 


4-metilexan-2-amina (metilexaneamina) 


Adrafinil 
Alfa-pirrolidinovalerofenone 
Amfepramone 
Amfetamina 
Amfetaminil 
Amifenazolo 
Amineptina 
Benfluorex 
Benzfetamina 
Benzilpiperazina 
Bromantan 


Catina 

{Positività ai fest per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 
5 meg/mni] 

Catinone 

Ciclazodone 


Clobenzorex 


Cocaina 


Cropropamide 
Crotetamide 
Dimetilamfetamina 
Eptaminolo 
Etamivan 
Etilamfetamina 
Famprofazone 
Fenbutrazato 
Fencamfamina 
Fencamina 
Fendimetrazina 
Fenetilamina 
Fenetillina 
Fenfluramina 
Fenmetrazina 


Fenprometamina 


Fenproporex 


Fentermina”" © 


Foledrina 
Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)] 
Furfenorex 

Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina) 
Isometeptene 

Levometamfetamina 


Lisdexamfetamina 


Meclofenossato 
Mefedrone 
Mefenorex 
Mefentermina 
Mesocarbo 
Metamfetamina (d-) 
Metedrone 
p-Metilamfetamina 


Metilendiossimetamfetamina 
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Metilexaneamina (dimetilpentilamina) 


Metilfenidato 


D 


Metossifenamina 


Modafinil 


Nichetamide 


Norfenefrina 


Norfenfluramina 


Octopamina 


Ortetamina 


Oxilofrina (metilsinefrina) 


Parametilamfetamina 


Pemolina 


Pentetrazolo 


Prenilamina 


Prolintano 


Propilesedrina 

Sibutramina 

Stricnina 

Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina) 


Tranilcipromina 


Efedrina 
{Pasttività al test per concentiazioni di efedrina nelle urine superiori 
a 70 mein) 


Metilefedrina 
{Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a 10meg/m) 


Pseudoefedrina 
{Positività di test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
Stiperiori a 150 meg/mi) 


Dimetofrina 
Dobutamina 
Dopamina 

Etilefrina 

Epinefrina (adrenalina) 


Fenoldopam 


bopamina 
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Praibitisolo in particolan sport - 


Isoprenalina Betametasone 

PI 
Midodrina Budesonide ALCOOL 
Noradrenalina Ciclesonide 


Clobetasone 


Proibiti solo in gara 


. su Cloprednolo 
NARCOTICI 
Alfentanile Cortisone 
Alcool 
Buprenorfina Cortivazolo 
Proibitisolo in particolari sport 
Butorfanolo Deflazacort ui 
BETABLOCCANTI 
Destromoramide Desametasone C 
Desonide 


Diamorfina (Eroina) 


Desossicortone 


Eroina (vedi "Diamorfina") 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
ì 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
I 
| Fludrocorti 
Fentanil udrocortisone 
Idromorfone | Flunisolide 
Metadone | Fluocinolone 
Morfina | Fluocortolone 
Nicomorfina | Fluorometolone 
Fluprednisone 
Ossicodone E 
I Fluticasone 
Ossimorfone I 
| Formocortal 
Pentazocina | Acebutololo 
drocortisone 
Petidina Alprenololo 
Meprednisone 
Remifentanil Atenololo 
Metilprednisolone 
Sufentanil Befunololo 
Mometasone 
° Betassololo 
-Proibittsolo in gata 
. | Parametasone 
58 Bevantololo 
CANNABINOIDI | Prednilidene 
Cannabinomimetici (es. “Spice” JWH-018, JWH- I Bisopralolo 
073, JWH-122, JWH-250, HU-210) | Prednisolone 
Bopindololo 
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e Prednisone 
Cannabidiolo (CBD) Bunololo 
Rimexolone | 
Dronabinolo Bupranololo 
Triamcinolone 
Nabilone Carteololo 
Preparati attivi della cannabis (es. hashish, Carvedilolo 
marijuana) o preparati contenenti delta-9- 
tetraidrocannabinolo (THC) sintetico 
Celiprololo 
Protbiti solo in gara Cloranololo 
. Si . 
GLUCOCORTICOSTEROIDI Epanololo 


Beclometasone 


| 
| Esmololo 
| 
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Metoprololo Practololo 


Indenololo | Nadololo i Propranololo 
i 
Labetalolo | Nebivololo | Sotalolo 
Levobunololo Oxprenololo | Talinilolo 
Mepindololo Penbutololo | Tertatololo 
i 
Metipranololo Pindololo | Timololo 
| 
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19-Nortestosterone (nandrolone; 17beta- 
idrossi-estr-4-ene-3-one) 


« 25 mg/1 mlsol iniett per uso im 1 fiala da 1 ml 


Clostebol + Neomicina 


SPECIALITA! IGIENICO TERAPEUTICHE:S:R.L: 


* 05g+0,5gcrematubo 10g 
« 05g+0,5gcrematubo 30g 
« 05g+0,5gcrematubo 50g 


« 5% +5% spray cutaneo, sospensione flacone 30 ml 


Danazolo 


«200 mg capsule rigide 30 capsule 
« 50 mg capsule rigide 30 capsule 


Mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa- 
androstan-3-one) 

> PROVIRON. 
fit BAVERSIPARI So 


«50 mg compresse20 compresse 


Testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene- 
3-one) 

“ps 

M IA 


« 40 mg capsule molli 60 capsule 


«40 mg capsule molli 30 capsule 


(ELFREEYITALIASIOA. 


« 30 mg/1,5 ml soluzione cutanea 1 flacone da 110 ml in pp 
con pompa dosatrice con applicatore 

«30 mg/1,5 ml soluzione cutanea 3 flaconi da 110 mlin pp 
con pompa dosatrice con applicatore 


«1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 fiala di vetro da 4 ml 


« 1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 flaconcino in vetro da 4 ml 


« 50 mg gel 14 tubi monodose da 5 g 
+ 50 mg gel 30 tubi monodose da 5 g 
+ 50 mg gel 7 tubi monodose da 5q 

+50 mg gel 90 tubi monodose da 5 g 


TESTO ENANT. 
GEYMONAT S.PA. 


«250 mg/2 ml sol iniett per uso im 1 fiala da 2ml 
« im 1f1ml100mg 

ESTOGEI - 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 


« 1 bustina di gel da 25 mg 
«1 bustina di gel da 50 mg 


« 10 bustine di gel da 25 mg 
«10 bustine di gel da 50 mg 
* 100 bustine di gel da 25 mg 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI V 


+ 100 bustine di gel da 50 mg 
«14 bustine di gel da 25 mg 
14 bustine di gel da 50mg 
* 2 bustine di gel da 25 mg 
* 2 bustine di gel da 50 mg 
* 28 bustine di gel da 25 mg 
28 bustine di gel da 50mg 
* 30 bustine di gel da 25 mg 
«30 bustine di gel da 50 mg 
50 bustine di gel da 25 mg 
+ 50 bustine di gel da 50 mg 
+ 60 bustine di gel da 25 mg 
«60 bustine di gel da 50 mg 
* 7 bustine di gel da 25 mg 


* 7 bustine di gel da 50 mg 
* 90 bustine di gel da 25 mg 
» 90 bustine di gel da 50 mg 


- Sezione li 
ETAT 


Allegato 
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E) 

O 

© 


Xenon 


>... LENOXE 

IICAIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) 0 
«100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 101 
« 100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 21 
« 100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 51 


* 250 mg/ml sol iniett a rilascio prolungato per uso im] 
fiala 1 ml 


TESTOVIS.. 


TERAPEUTICHE S.R.L. 
* 100 mg/2 ml sol iniett per uso im 2 fiale da 2 ml 


1 TOSTREX 


«2% gel 1 contenitore multidose da 60 g con pompa 
dosatrice 


2% gel 2 contenitori multidose da 60 g con pompa 
dosatrice 


2% gel 3 contenitori riltidose da 609 con pompa 
dosatrice e e 


Clenbuterolo 
MONORES 
ALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
+ 0,1 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 


+ 0,4 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 
* 10 meg compresse 30 compresse 


* 20 mcg compresse 30 compresse 


Tibolone 
LIVIA 


* 2,5 mg compresse 30 compresse 


CTIBOCINA (| 
ANDOZ SEA 


+ 2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
TIBOLONE MITHRA 
"GEDEONRICHIERFLC . 


+ 2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc-al 


«2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc-al 
» 2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc-al 
+ 2,5 mg compresse 3x30 compresse in blister pvc-al 
+ 2,5 mg compresse 6x28 compresse in blister pvc-al 


* 2,5 mg compresse 6x30 compresse in blister pvc-al 


Mecasermina 


> -INCRELEX 
(IRSENPHARMA 


«10 mg/ml sol iniett - uso sottocutaneo fiala (vetro) 1 fiala 
4ml 


Somatorelina 

« GHRHFERRING o 

RRINGSPA 

« 50 meg, 
dal ml 


16 


/ml polvere e solv per sol iniett 1 fiala + 1 fiala solv 


Somatropina (hGH) 


“ GENOTROPIN: 
PFIZER IALIA S. 


* goquick 12 mg polvere e solv per sol iniett 1 penna pre- 
riempita con cartuccia doppia camera 


* goquick 12 mg polvere e solv per sol iniett 5 penne pre- 
riempite con cartuccia doppia camera 


«_ goquick 5,3 mg polvere e solv per sol iniett 1 penna pre- 
riempita con cartuccia doppia camera 


+ goquick 5,3 mg polvere e solv per sol iniett 5 penna pre- 
riempita con cartuccia doppia camera 


« kabipen 1 cartuccia 16 ui 
kabiquick6 sir4 ui 
« kabiquick8 sir3 ui 


« miniquick 4 cartucce 3,6 ui in 4 sir. monodose 


« miniquick 4 cartucce 4,2 ui in 4 sir. monodose 
* miniquick 4 cartucce 4,8 ui in 4 sir monodose 
« miniquick 4 cartucce 5,4 ui in 4 sir. monodose 


«  miniquick 4 cartucce 6 ui in 4 sir monodose 


miniquick 7 cartucce 0,6 ui in 7 sir mononose 

« miniquick 7 cartucce 1,2 ui in 7 sir monodose 

« miniquick 7 cartucce 1,8 ui in 7 sir monodose 

« miniquick 7 cartucce 2,4 ui in 7 sir monodose 

* miniquick 7 cartucce 3 ui in 7 sir monodose 

« 36 ui (12 mg) per kabimixer per kabipen 36 ,1 cartuccia. 
«36 ui (12 mg) per kabimixer, per kabipen 36,5 cartucce. 
*«. genotropin mixer genotropin pen 1 cartuccia da 5 mg 

«. genotropin mixer genotropin pen 5 cartucce da 5 mg 

« kabivial 1 cartuccia da 5 mg 

* kabivial 5 cartucce da 5 mg 

HUMATROPI 
ELILILLYITALIASEA, 


«12 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 
12 mg di polvere + 1 sir preriempita da 3,15 ml di solv 
«24 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 
24 mg di polvere + 1 sir preriempita da 3,15 ml di solv 


« 6mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 6 
mg di polvere + 1 sir preriempita da 3,17 ml di solv 


«1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente 
«1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac.2 ml 
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).. NORDITROPIN 
NOVO NORDISKCA/S 


NUTROPINAQ 


10 mg/1,5 ml sol iniett 10 penne preriempite 
10 mg/1,5 ml sol iniett 5 penne preriempite 
15 mg/1,5 ml sol iniett 10 penne preriempite 
15 mg/1,5 ml sol iniett 5 penne preriempite 
5 mg/1,5 ml sol iniett 10 penne preriempite 
5 mg/1,5 ml sol iniett 5 penne preriempite 


nordiflex 10 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita 
multidose di vetro da 1.5 ml 


nordiflex 15 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita 
multidose di vetro da 1.5 ml 


nordiflex 5 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita 
multidose di vetro da 1.5 ml 

simplex sol iniett 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice 

simplex sol iniett 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice 


simplex sol iniett 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice 


IPSENPHARMA: 


> OMNITROPE 
SANDOZGMBH! 


CSAIZEN — — 
 (MERCKSERONO:S.P.A. 


] flaconcino da 2 ml 

10 mg/2 ml 1 cartuccia da 2 ml 
10 mg/2 ml 3 cartucce da 2 ml 
10 mg/2 ml 6 cartucce da 2 ml 


6flaconcini da 2 ml 


10 mg/1,5 ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - 
cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia 

10 mg/1,5 ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - 
cartuccia (vetro) 1,5 ml 10 cartucce 

10 mg/1,5 ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - 
cartuccia (vetro) 1,5 ml 5 cartucce 

15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro) per surepal 15 - 1.5 ml 1 cartuccia 

15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro)per surepal 15 - 1.5 ml - 5 cartucce 

5 mg/1,5 ml sol iniett in cartuccia (vetri) - uso sottocutaneo 
10 cartucce - 1,5 ml 

5 mg/1,5 mlsol iniett in cartuccia (vetro) - uso 
sottocutaneo 1 cartuccia - 1,5 ml 

5 mg/1,5 ml sol iniett in cartuccia (vetro) - uso 
sottocutaneo 5 cartucce - 1,5 ml 

1,3 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso 
sottocutaneo polvere 1 fiala da 1,5 mg + +1 fiala da 1,13 ml 
15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro) per surepal 15 1.5 ml - 10 cartucce 

5 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso 
sottocutaneo polvere 1 fiala da 5,8 mg + 1 cartuccia da 
114ml 

5 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso 
sottocutaneo polvere 5 fiale da 1,5 mg + 5 cartucce da 

1,14 ml 

5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml - 1 cartuccia 

5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml - 5 cartucce 

5 mg/1,5 ml- soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml - 10 cartucce 

10 mg/ 1,5ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml - 1 cartuccia 

10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml - 5 cartucce 

10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml - 10 cartucce 


5,83 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 6 mg/1,03 ml sol 
5,83 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 6 mg/1,03 ml sol 
& mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,5 ml sol 
8 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,5 ml sal 
& mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 12 mg/1,5 ml sol 
8 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 20 mg/2,5 ml sol 


1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un 
dispositivo per la ricostituzione 


1,33 mg -1 flacone liofilizzato + 1 fiala solv 


+ 1,33 mg - 10flaconi liofilizzato + 10 fiale solv 
*_ 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solv 
- 3,33 mg-1flaconeliofilizzato + 1 flacone solv 


*_5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un 
dispositivo per la ricostituzione 


» &mg-1flacone liofilizzato + 1 flacone solv 


+ 8&mg-5flaconi liofilizzato + 5 flaconi solv 


BIOPARTNERS:GMBH 


+ 10 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 
flaconcino 


10 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 
flaconcini 

+ 2 mg polvere e solv per sospensione inietta rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo polvere 2 mgrflaconcino 
(vetro) solv 1,5 ml:flaconcin 


20 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 
flaconcino 

« 20 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 
flaconcini 


4 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 4 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 
flaconcini 


+ 7 mg polvere e solv per sospensione inietta rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 7 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini +4 
flaconcini 


*. ZOMACION 
FERRINGSPA. 


«10 mg/ml polvere e selv per sol iniett in sir preriempita 1 
flaconcino 10 mg;polvere+1 siringa solvtadattatore per 
flaconcino - È 5 . ul 

“ + 10mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
1 flaconcino 10 mg palvére+1 siringa solvtconnettore 
ditrasferimento SE 


« 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
3 flaconcini 10 mg polvere+3 sir solvtadattatore per 
flaconcino 

* 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
3 flaconcini 10 mg polvere+3 sir solvtconnettore 
ditrasferiment 

«10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
5 flaconcini 10 mg polvere+5 sir solvtadattatore per 
flaconcino 


10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
5 flaconcini 10 mg polvere+5 sir solv+connettore 
ditrasferiment 


*_1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml 


Buserelina 
{Uso vietato nel soggetti di sesso maschile) 


>. SUPREFACT 
SANOFLAVENTISS.RA. 


0,1 mg/erogazione spray nasale, sol 1 flacone da 109+ 
erogatore 


1 mg/ml sol iniett 1 flacone da 5,5 ml 


* 6,3 mg impianto a rilascio prolungato 1 sir preriemp 
monouso 


« depot 9,45 mg impianto impianto con 1 sir preriemp 


Gonadorelina 
{{iso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


>. KRYPTOCUR. Ù 
SANOFEAVENTIS:S.PAÀ: 


* 0,2 mg/dose spray nasale, sol 2 flaconi 10 g + 2 erogatori 


Y. LUTRELEF 
FERRINGS.PA: 
+ 0,8 mg/10 ml polvere e solv per sol iniett flacone polvere + 
flacone solv 10 ml 
Goserelina 


{Uso vietato nelsoggetti di sesso maschile) 


_NOVIMP | 


ACINO AG 
* 3,6 mg impianto 1 sir pre-riempita con applicatore 
* 3,6 mg impianto 3 sir pre-riempite con applicatore 


» 3,6 mgimpianto 6 sir pre-riempite con applicatore 


ZOLADEX 
ASTRAZENECA SPA, 


+ 10,8 mg impiantoa rilascio prolungato per uso 
sottocutaneo 1 sir preriemp 

» 3,6 mgimpianto a rilascio prolungato per uso 
sottocutaneo 1 sir preriemp 


Leuprorelina 
{Uso vietato nelsoggetti di sesso maschile) 


> 


TARE 


ELIGARD 

AGTELLAS PHARMA SPA. . 

* 22,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp 
polvere + 1 sir preriemp solv in vaschetta termoformata 


+ 45 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir 
preriemepita polvere + 1 sir preriemp solv in vaschetta 
termoformata 


* 7,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp 
polvere + 1 sir preriemp solvin vaschetta termoformata 


ENANTONE 

i ITALIA SBA, 

* 11,25 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre- 
riempita a doppia camera con polvere e solv 


» 3,75 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre-riempita 
a doppia camera con polvere e solv 


*» die 1mg/0,2 ml sol iniett per uso sottocutaneo] flacone da 
14 dosi + 14 sir monouso 


LEPTOPROL 
SANDOZSPA: 


*» 3,6 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 


* 3,6 mg impianto 2x 1 impianto in sir preriemp con ago 
* 3,6 mg impianto 3x 1 impianto in sir preriemp con ago 
» 3,6 mg impianto 5x 1 impianto in sir preriemp con ago 
» 5 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 

» 5mg impianto 2x1 impianto in sir preriemp con ago 

* 5 mg impianto 3x1 impianto in sir preriemp con ago 


* 5 mg impianto 5x1 impianto in sir preriemp con ago 


POLITRATE 
GP-PHARMSA. 


* 22,5 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a 
rilascioascio prolungato 1 flaconcino in vetro + solvente 
in siringa preriempita da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago 
sterilascioe 

» 3,75 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 
flaconcino polvere + 1 siringa preriempita 2ml solvente + 1 
adattatore + 1 ago sterilascioe 20g 


Triptorelina 
{Uso vietato nelsoggetti di sesso maschile) 


qll 


DECAPEPTYI UO 


IRSENS.BA 


» 22,5 mg/2 ml polvere e solv per sosp inietta rilascio 
prolungato 1 flaconcino polvere + 1 fiala solv+ sire 2 aghi 

» 0,1 mg/ml polvere e solv per sol iniett 7 flaconcini di 
polvere + 7 fiale solv 


11,25 mg/2 ml polvere e solv per sosp iniett a rilascio 
prolungato 1 flaconcino polvere + 1 fiala solv+ 1 sir 


» 3,75 mg/2 ml polvere e solv per sosp inietta rilascioscio 
prolungato 1 flacone polvere + 1 fiala solv + 1 sir 


FERTIPEPTIL 
FERRING5PA. - 
«0,1 mg/1ml sol iniett 28 sir preriemp 


»_ 0,1 mg/1 ml sol iniett 7 sir preriemp 
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Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


d 


GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING S.PA: 


* 1 sir preriemp di polvere + 1 sir preriempita di 1 ml di solv 
da 3,75 mg 


* 3 sir preriemp di polvere + 3 sir preriempite di 1 ml di solv 
da 3,75 mg 


«250 mcg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 
1 fiala solv 1 ml uso sottocutaneo 


+ 250 mcg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 
1 flaconcino solv 1 ml uso sottocutaneo 

* 250 mcg polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere 
+ 10fiale solv 1 ml uso sottocutaneo 

«250 mcg polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere 


+ 10 flaconcini solv1 ml uso sottocutaneo 


«250 mcg polvere e solv per sol iniett 2 flaconcini polvere + 
2 fiale solv 1 ml uso sottocutaneo 


«250 mcg polvere e solv per sol iniett 2 flaconcini polvere + 
2 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 

« 250 mcg-soluz. iniett in penna prereimpita-uso 
sottocutaneo-cartuccia in penna prereimpita (250 mcg/0.5 
ml)-0.5 ml 1 penna preriemp+1 ago 


«250 mcg/0,5 ml soliniett 1 sir preriemp in vetro uso 
sottocutaneo 


Corifollitropina alfa 


(Lo vietato nei soggetti di sesso maschile) 


ELONVA 
MERCKSHARP:& DOHME LIMITED: 


* 100 mcg - sol iniett - uso sottocutaneo - sir preriemp(vetro) 
-0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 

* 150 mcg - sol iniett - uso sottocutaneo - sir preriemp(vetro) 
-0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 


Follitropina alfa 
{{so vietato nei soggetti di sesso maschile) 


x 


BEMFOLA 
FINOX BIOTECH AG 


* 150 ui/0,25 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno ingomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


225 ui/0,375 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno ingomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


« 300 ui/0,50 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno ingomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


- 450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno ingomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


= 75 ui/0,125 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno ingomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


“eoNALE O 


MERCKSERONO EUROPE LIMITED 


«1050 iu/1,75 ml (77 mcg/1,75 ml) polvere e solv per sol 
iniett 1 flaconcino polvere+1 sir preriemp. solv2 ml+15 
sir uso sc 


«150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino 
polvere + 1 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 

* 150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino 
polvere+1 flaconcino solv 1 ml uso sottocutaneo 

«150 ju (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini 
polvere + 10 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 


* 150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini 
polvere+10 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 


150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini 
polvere+3 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 


150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini 
polvere + 5 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 


150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini 
polvere+5 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 

* 150 iu polvere e solv per sol iniett 1 fiala polvere+1 fiala 
solv 1 ml uso sottocutaneo 


+ 150 iu polvere e solv per sol iniett 10 fiale polvere+10 fiale 
solv 1 ml uso sottocutaneo 


«150 iu polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere+3 fiale 
solv 1 ml uso sottocutaneo 


150 iu polvere e solv per sol iniett 5 fiale polvere+5 fiale 
solv 1 ml uso sottocutaneo 


300 iu/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) polvere e solv per sol 
iniett 1 flaconcino polvere + 1 sir preriemp + 4 sir uso 
sottocutaneo 

300 iu/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) sol iniett 1 cartuccia in 1 
penna preriemp + 5 aghi uso sottocutaneo 


37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino 

polvere + 1 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 

* 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett ] flaconcino 
polvere+ 1 flaconcino solv uso sottocutaneo 

* 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini 
polvere +10 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 

+ 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini 

polvere+10 flaconcini solv uso sottocutaneo 


37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini 
polvere+3 flaconcini solv uso sottocutaneo 


37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini 
polvere + 5 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 


37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini 

polvere+5 flaconcini solv uso sottocutaneo 

* 450 iu/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere e solv per sol 
iniett 1 flaconcino polvete+1 sir preriemp.1 ml+6 sir uso 

sottocutaneo - i 

450 iu/0,75 ml (83 még/0,75 mi) sol iniett 1 cartuccia in 1 

penna preriemp + 7'aglit'uso sottocutaneo 


75 iu (5,5 mcg) polvere e.solv per sol iniett:1flattncino 
polvere: sir prefiempsolv.I:mi-:usoSottocUtaneo. 


‘ . 75iu (5,5 mcg) polvere e soly per sol iniett 1 flaconcino 


polvere+1 flaconcindisolt.1nl uso sottocutaneo 


* 75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini 
polvere + 10 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 


75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini 
polvere+10 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 


75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 3 flaconcin 
polverei+3 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 


75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini 

polvere + 5 sir preriemp solv 1 ml uso sottocutaneo 

* 75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini 
polvere+5 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 

+ 75 iu polvere e solv per sol iniett 1 fiala polvere+1 fiala solv 

1 ml uso sottocutaneo 


« 75 iu polvere e solv per sol iniett 10 fiale polvere+10 fiale 
solv 1 ml uso sottocutaneo 


75 iu polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere+3 fiale solv 
1 ml uso sottocutaneo 


75 iu polvere e solv per sol iniett 5 fiale polvere+5 fiale solv 
1 ml uso sottocutaneo 


900 iu/1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) sol iniett 1 cartuccia in 1 
penna preriemp + 14 aghi uso sottocutaneo 


OVALEAP 

TENGROARMABN: cn 

+ 300ui/0,5ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetrotipo i) ovaleap pen- 1 cartuccia e 10 aghi 
per iniezione 


450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetrotipo i) overleap pen- 1 cartuccia e 10 aghi 
per iniezione 


900ui/1,5 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetrotipo i) overleap pen- 1 cartuccia e 20 aghi 
per iniezione 


Follitropina alfa + Lutropina alfa 
{{iso vietato nelsoggetti disesso maschife) 


>. PERGOVERIS. — i 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 


» 150 ui r-hfsh (11mer)/75 ui r-hIhBmer) polvere esolv per 
soluz. iniett.-uso sottocutaneo? ml 10 flaconcino(vetro)+10 
flaconcino 


150 ui r-hfsh (11mcr)/75 ui r-hIh(3mcr) polvere esolv per 
soluz. iniett.-uso sottocutaneo] ml 3 flaconcino(vetro)+3 
flaconcino 


150 ul r-hfsh(11mcr)/75 ui-r-hIh (3mcr) polvere e solv per 
soluz. iniett.-uso sottocutaneo 1 ml 1flaconcino(vetro}+ 
1 flaconcino 


Follitropina beta 

{Uso vietato nelsoggetti di sesso maschile) 
PUREGON . ; 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 

» 1 cartuccia 900 ui/1,08 ml 


* 100 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 


* 100 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 
* 100 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 
» 150 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso imfsc 
* 150 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 
» 150 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 
* 200 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 
* 200 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 
* 200 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 
* 225 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 
* 225 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 
* 225 ui/0,5 ml sol iniettabili 5 flaconcini uso im/sc 
» 250 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 
* 250 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 
* 250 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 
* 300 ui/0,362 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 
» 50 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 

* 50 ui/0,5 ml sol iniett 10flaconcini uso im/sc 
* 50 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 

* 600 ui/0,72 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 
+ 75 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 
* 75 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 

» 75 ui/05 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 

* imsc1 fiala 100 uifsh + sol 

* imsc1 fiala 150 ui fsh + sol 

* im sc 1 fiala 50 ui fsh + solv 

» im sc 1 flac.75 ui fsh + solv. 

» im sc 10 fiale 100 ui fsh+solv 

* im sc 10 fiale 150 ui fsh+solv 

+ im sc 10 fiale 50 ui fsh + solv 

+ im sc 101.75 ui fsh + solv. 

» im sc 3fiale 100 ui fsh + sol 

* im sc 3 fiale 150 ui fsh + sol 

* im sc 3fiale 50 ui fsh + solv 

* im sc 3flac.75 ui fsh + solv. 

* im sc Sfiale 100 ui fsh + sol 

» im sc 5 fiale 150 ui fsh + sol 

* im sc 5 fiale 50 ui fsh + solv 


* im sc 5 flac.75 ui fsh + solv. 


Gonadotropina corionica (hCG) 
{Uso vietato nelsoggetti di sesso maschile) 


> GONASIHP 

IBSA FARMACEUTICIITALIA SRL 

* 10.000 u.i/1 ml polvere e solv per sol iniett per uso imo 
sottocutaneo 1 flaconcino + 1 fiala solv da 1 ml 

* 1000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini 
polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi ciascuna 

* 2000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini 
polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi ciascuna 


250 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere 
+ 3 sir preriemp di solv con 2 aghi ciascuna 

* 5000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino 
polvere + 1 sir preriemp di solv con 2 aghi 


* 250 ui/] ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flaconcino polvere+1 siringa preriempita di solvente con 
2aghi 
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«1000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita di solvente 
con2aghi 


«2000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita di solvente 
con 2aghi 


+. PREGNYL 
TRE RAGENON è. 
* 5000 ui polvere e solv per sol iniett 1 fiala polvere + 1 
fiala solv 


«5000 ui polvere e soly per sol iniett per uso im 3 fiale 
polvere 5000 ui + 3 fiale solv 1 ml 


Lutropina alfa 
{Io vietato nei soggetti di sesso maschile) 


+ LUVERIS 


MERCK SERONO EUROPE LIMITED 


«450 ui-sol iniett in penna preriemp-uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,72 ml1 penna 
preriempita+12 aghi 

«75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 
uso sottocutaneo 


«75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 
flaconcino uso sottocutaneo 


75 iu/mI polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 
uso sottocutaneo 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 
flaconcini uso sottocutaneo 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini + 3 fiale 
uso sottocutaneo 


«75 iu/mI polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini +3 
flaconcini uso sottocutaneo 


Menotropina 
{ta vietato nel soggetti di sesso maschile) 


>. MERIOFERI 
IRSA FARMACEUTICI ITALIA SRL. 


« _75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare 1flac.no polvere in 
vetro+1siringa preriempita solvente+2aghi 

«_75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare 5flac.ni polvere 
invetro+Ssiringhe preriempitesolvente+10aghi 

*_ 75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare 10flac.nipolvere 
invetro+10siringhepreriempitesolvente+ 20aghi 

* 150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare 1flac.no polvere 
invetro+1siringa preriempita solvente+2 aghi 

* 150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile 
per uso sottocutaneo e intramuscolare 5flac.ni 
polvereinvetro+Ssiringh preriempite solvente+10 aghi 

« 150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile 
per uso sottocutaneo e intramuscolare 1 0flac. 
nipolvereinvetro+10Osiringh preriempitesolvente+20 aghi 


MEROPUR 
FERRINGS:PA: 


* 600 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+1 
sir preriemp 1 ml solvtago+9 tamponi alcool+Ssir 
monouso 


«1200 ui polvere e solv per sol iniett 1 
flaconcinopolvere+2sir preriemp1 ml solvtago+18 
tamponi alcool+18sirmonouso 


75 ui fsh + 75 ui Ih polvere e solv per sol iniett 5 fiale 
polvere + 5 fiale solv 


75 ui fsh + 75 ui Inpolvere e solv per sol iniett 10 fiale 
polvere + 10fiale solv 


Urofollitropina 
{10 vietato nei soggetti di sesso maschile) 


> FOSTIMON 
IBSA-FARMACEUTICETALFA:S:R;t: 
«150 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 
«150 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 
«150 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 
*_ 75 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 
«75 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 


*_ 75 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


+ 150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 1 flaconcino + 1 
siringa preriempita con 2 aghi 


150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 10 flaconcini + 
10siringhe preriempite con 20 aghi 


150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 5 flaconcini + 5 
siringhe preriempite con 10 aghi 


225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso intramuscolare e sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa 
preriempita con n.2 aghi 


225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
per uso intramuscolare e sottocutaneo 10flaconcini +10 
siringhe preriempite con n.20 aghi 


225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per 

uso intramuscolare e sottocutaneo 5 flaconcini + 5 siringhe 

preriempite con n.10 aghi 

* 300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso intramuscolare e sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa 
preriempita con n.2 aghi 

* 300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
per uso intramuscolare e sottocutaneo 10flaconcini +10 
siringhe preriempite con n.20 aghi 

* 300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 

per uso intramuscolare e sottocutaneo 5 flaconcino + 5 

siringhe preriempite con n.10 aghi 


75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 aghi associati 


75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 
flaconcini + 10 siringhe preriempite con 20 aghi 


+ 75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 
flaconcini + 5 siringhe preriempite con 10 aghi 


Darbepoetina 
>. ARANESP 
AMGEN EUROPE BV. 


« 10 mcg- sol iniett-ds6isotte cutaneo o ev-0,4 ml(25 meg/ 
mi) 4 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 


100 meg sol ifiiett-uso:sottocutaneò o'èv-0,5'ml(200 meg/ 
mil) sir prerietmp in vetro con protezione dell'ago 


100 mcg - sol iniett-visg sottàcutaneo o ev-0,5 mI(200 mcg/ 

mI)4 sir preriemp in'vetro coniprotezione dell'ago 

* 130 meg: sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,65 ml(200 
mceg/mi)1 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 

+ 15 meg- sol iniett-uso sottocutaneo 0 ev-0,375 mI(40 meg/ 
ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 

+ 15 meg- sol iniett-uso sottocutaneo 0 ev-0,375 ml(40 meg/ 

ml) 4 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 


150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(500 meg/ 
mI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(500 meg/ 
mi)Asir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


20 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 mI(40 meg/ 

ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 

* 20mcg- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(40 meg/ 
mI)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 

+ 30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 meg/ 
mI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 

« 30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 mceg/ 

mI)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


300 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,6 ml{500 mcg/ 
mI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


300 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,6 mI(500 mceg/ 

mI)4 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 

* 40mcg- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 mceg/ 
mI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 

* 50 mcg- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 meg/ 
mI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 

* 50 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 mceg/ 
mI)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 

« 500 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-1 ml(500 mceg/ 

mI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


500 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-1 ml(500 mcg/ 
mI)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 meg/ 

mI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 

* 60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 mcg/ 
mI)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 

+ 80mcg- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 mceg/ 

MI)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


Serie generale - n. 206 


80 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 mcg/ 
ml}4 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 


10 mcg- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(25 meg/ 
ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 


40 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 meg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell'ago 


10 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


10 megsol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


10 megsol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,4 ml (25 mcg/ml) 1 sir preriempita 


100 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


100 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


100 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,5 ml (200 mcg/ml) 1 sir preriempita 


15 mcg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


15 megsol iniett 1 sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo 
eev 


15 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


15 megsol iniett 4 sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo 
eev 


15 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,375 ml (40 mg/ml) 1 sir preriempita 


150 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


150 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


150 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,3 ml (500 mcg/ml) 1 sir preriempita 


20 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


20 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


20 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,5 ml (40 mcg/ml) 1 sir preriempita 


25 meg sol iniett 1 flaconcino 1 mluso sottocutaneo e ev 
25 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


30 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


30 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


30 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 sir preriempita 


300 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,6 ml uso sottocutaneo 
eev 


300 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,6 ml uso sottocutaneo 
eev 


300 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,6 ml (500 mcg/ml) 1 sir preriempita 


40 mcg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


40 megsol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


40 meg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


40 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 

40 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,4 ml (100 mcg/ml) 1 sir preriempita 

50 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


50 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


» 50 mcgsol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 


(sureclick) 0,5 ml (100 mcg/ml) 1 sir preriempita 


500 meg sol iniett 1 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo 
eev 


500 mcg sol iniett 4 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo 
eev 


500 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 1 ml (500 mcg/ml) 1 sir preriempita 


60 mcg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


60 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
ev 


60 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 
60 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 

60 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,3 ml (200 mcg/ml) 1 sir preriempita 


80 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


«80 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


« 80 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,4 ml (200 mcg/ml) 1 sir preriempita 

« 130 mcg - soluzione iniettabile-uso sottocutaneo o 
endovenoso-0,65 ml(200 meg/ml) 1 siringhe preriempite 
in vetro con protezione dell'ago 


Epoetina alfa (eritropoietina alfa) 


3% 


ABSEAMED 
MEDICE 


e 1000 ui//0.5 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,5 ml (2000 ui/ 
ml) 6 sir 


e 10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo 
o ev-sir preriempita (vetro) 1,0 mI(10000 ui/ml) 1 sir 

«10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo 
o ev-sir preriempita (vetro) 1,0 mI(10000 ui/ml) 6 sir 

* 2000 ui/1,0 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0ml (2000 ui/ 
ml) 1 sir 

* 2000 ui/1,0 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0ml (2000 ui/ 
ml) 6 sir 


«3000 ui/0,3 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,3 mI(10000 ui/ml) 6 sir 

* 3000 ui/0,3 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,3 ml (10000 ui/ 
ml) 1 sir 


« 4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,4 mI(10000 ui/ml) 1 sir 

* 4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,4 ml(10000 ui/ml) 6 sir 

* 5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,5 mlI(10000 ui/ml) 1 sir 


* 5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,5 mI(10000 ui/ml) 6 sir 


« 6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,6 ml(10000 ui/ml) 1 sir 

+ 6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,6 ml(10000 ui/ml) 6 sir 

* 8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,8 mI(10000 ui/ml) 1 sir 

* 8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,8 ml(10000 ui/ml) 6 sir 

- 1000 ui/0,5 ml soluz. iniett in sir preriemp uso sottocutaneo 
0 ev- sir preriempita (vetro) 0,5 ml (2000ui/ml) - 1 sir 

= 20000 ui/0,5 ml - soluzione iniettabile in siringa 
preriempita - uso sottocutaneo o endovenosa - siringa 
preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 

* 30000 ui/0,75 ml - soluzione iniettabile in siringa 
preriempita - uso sottocutaneo o endovenosa - siringa 
preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 

«40000 ui/1,0 ml - soluzione iniettabile in siringa 
preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa 
preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 


* 20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 
sottocutaneo o ev-0,5 ml(40000ui/m|)6 sir preriemp 

* 30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro}-uso 
sottocutaneo o ev-0,75 ml(40000ui/ml)1 sir preriempita 

* 30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro}-uso 
sottocutaneo 0 ev-0,75 ml(40000ui/ml)6 sir preriemp 

+ 1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,5 ml (2000 ui/ml) 6 sir preriemp 

« 1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro)- uso 
sottocutaneo o ev - 0,5 ml (2000 ui/ml) 1 sir preriempita 

+ 10000 ui/1,0 ml soliniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 1,0 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 

* 10000 ui/1,0 ml soliniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 1,0 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 

« 10000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(10000 ui/ml)-1 sirpreriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 

+ 10000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 


+ 1000ui/0,5 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-0,5 ml (2000ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


+ 1000ui/0,5 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-0,5 ml (2000ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


* 2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 


sottocutaneo o ev- 1,0 ml (2000 ui/ml) 1 sir preriempita 


+ 2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 


sottocutaneo o ev- 1,0 ml (2000 ui/ml) 6 sir preriemp 


« 20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 


sottocutaneo o ev-0,5 ml{40000ui/ml)1 sir preriempita 


20000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 ml(40000 ui/ml)-1sir.preriem.da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


+ 20000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-0,5 ml(40000 ui/ml)-6 sir. preriem.da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


+ 2000ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-1 ml(2000ui/ml)-1sir.preriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 


*_2000ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-1 ml(2000ui/ml)-6 sirpreriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 

3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 
3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


+ 30000ui/0,75 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-0,75 ml(40000 ui/ml)-1sir.preriem.da 0,75 ml 
con disp. sicur per ago 


» 30000ui/0,75 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-0,75 ml(40000 ui/ml)-Gsir.preriem.da 0,75 ml 
con disp.sicur per ago 

3000ui/0,3 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,3 mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,3 ml 
con disp.sicur per ago 

3000ui/0,3 ml soluziiniettiin.sir preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,3 mi(1:0000 ui/mI)-6 sir.preriem. da 0,3 ml 
con disp.sicur per agé 


«4000 ui/0,4 ml sol iniett'in'sir preriemp (vetro) - uso 


sottocutaneo 0'8v+0,4 ml (10000 ui/ml).1 sir prétiempita 
40000704 mlsoliriettinisi»prefiemp (vetro) usò: 
sottocutaneo o ev- 0,4 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 
4000 ui/0,4 ml soluzififettinsirpreriem p(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,4 mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,4 ml 
con disp.sicur per ago 

4000 ui/0,4 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,4 mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,4 ml 
con disp.sicur per ago 


« 40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-1 sirpreriem.da 1 ml con 
disp.sicur per ago 


+ 40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-6 sirpreriem.da 1 ml con 
disp.sicur per ago 

40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro}-uso 
sottocutaneo o ev-1,0 ml(40000ui)1 sir preriempita 


+ 40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 


sottocutaneo o ev-1,0 ml{40000ui/ml)6 sir preriemp 


+ 5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 


sottocutaneo o ev- 0,5 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


« 5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 


sottocutaneo o ev- 0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 
5000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 

5000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


«6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 


sottocutaneo o ev- 0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 
6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 
6000 ui/0,6 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro}-uso 


sottocut.o ev-0,6 mI(10000 ui/ml)-1sir.preriem. da 0,6 ml 
con disp.sicur per ago 


* 6000 ui/0,6 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-0,6 mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,6 ml 
con disp.sicur per ago 


* 7000 ui/0,7 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 


sottocut.o ev-0,7 ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,7 ml 
con disp.sicur per ago 


* 7000 ui/0,7 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,7 ml(10000 ui/ml)-6 sirpreriem. da 0,7 ml 
con disp.sicur per ago 

* 7000ui/0,7 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o 
endoven-sir preriempita(vetro) 0,7 ml (10000ui/ml) 1 sir 
preriempita 

* 7000ui/0,7 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o 
endoven-sir preriempita(vetro) 0,7 ml (10000ui/ml) 6 sir 
preriempit 


8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 

sottocutaneo o ev- 0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 

* 8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 

+ 8000 ui/0,8 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,8 ml(10000 ui/ml)-1 sirpreriem. da 0,8 ml 
con disp.sicur per ago 

* 8000 ui/0,8 ml soluz.iniett.in sir. preriemp(vetro)-uso 

sottocut.o ev-0,8 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,8 ml 

con disp.sicur per ago 


9000 ui/0,9 ml soluz. iniett in sir preriemp-uso 

sottocutaneo o endov-sir preriempita(vetro)0,9 ml(100000 

ui/ml)6 sir preriemp 

» 9000 ui/0,9 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,9 mI(10000 ui/ml)-1 sirpreriem. da 0,9 ml 
con disp.sicur per ago 

» 9000 ui/0,9 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,9 ml(10000 ui/ml)-6 sirpreriem. da 0,9 ml 
con disp.sicur per ago 

» 9000ui/0,9 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o 

endoven-sir preriempita(vetro) 0,9 ml (10000ui/ml) 1 sir 

preriempita 


20000 ui/0,5 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita- 
uso sottocutaneo o endovenoso -siringa preriempita 
(vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con 
dispositivo di sicurezza per l'ago 


30000 ui/0,75 ml-soluzione iniettabile in siringa 
preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso «siringa 
preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 

* 40000 ui/1,0 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita- 
uso sottocutaneo o endovenoso -siringa preriempita 
(vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con 
dispositivo di sicurezza per l'ago 


EPREX 

JANSSEN CILAG SPA, e _’0n1 
» 30.000 ui/0,75 ml sol iniett 1 sir preriemp con 0,75 ml 
* 30.000 ui/0,75 ml sol iniett 4 sir preriemp con 0,75 ml 
» 30.000 ui/0,75 ml sol iniett 6 sir preriemp con 0,75 ml 
* 40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 20000 ui/0,5 ml 

*» 40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 40000 ui/1 ml 

+ 40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 20000 ui/0,5 ml 

» 40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 40000 ui/1 ml 

* 40000 ui sol iniett 6 sir preriemp da 20000 ui/0,5 ml 

» 40000 ui sol iniett 6 sir preriemp cla 40000 ui/1 ml 

+ 1 sir preriemp da 5000 ui/0.5 ml 

* 1 sir preriemp da 6000 ui/0.6 ml 

» 1 sir preriemp da 8000 ui/0.8 ml 

* 1 sirtamp fosf 10000ui/1 ml 

= 1 sirtamp fosf 1000ui/0,5 ml 

» 1 sirtamp fosf 2000ui/0,5 ml 

» 1 sirtamp fosf 3000ui/0,3 ml 

» 1 sirtamp fosf 4000ui/0,4 ml 


Epoetina beta (eritropoietina beta) 
NEORECORMON 


+ 1 sir preriemp da 30.000 ui 


* 1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


» 1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


* 1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale10 fiale e 10 
flaconi solv sc-iv 


» 10000 iu/0,6 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
* 10000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


+ 10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


» 10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


* 2000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 


Serie generale - n. 206 
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Serie generale - n. 206 


«2000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


* 2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


«2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10fiale e 10 
flaconi solv sc-iv 


* 2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


* 20000 iu/0,6 ml soliniett 1 sir preriemp sc-iv 

* 20000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 

« 3000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 

«3000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 

* 4sir preriemp da 30.000 ui 

* 4000 ui sol per iniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
«4000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
* 500 iu/0,3 mlsol iniett 1 sir preriemp sc-iv 

* 500 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


«500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


«500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10 fiale e 10 
flaconi solv sc-iv 


* 500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi 
solv sc-iv 


«5000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
«5000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


* 5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


«5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


«50000 ui multidose polvere iniett+solv uso parenterale 1 
fiala e 1 flacone solv sc-iv 


«6000 ui sol per iniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 


* 6000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 


Epoetina teta (eritropoietina teta) 
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EPORATIO 

RATIOPHARM:GMBH 

«1000 ui /0,5 ml- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur-0,5 ml 6 sir preriemp 

«1000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 

- 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur-1,0 ml 1 sir preriemp 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 

(vetro) con dispositivo di sicur-1,0 ml 4 sir preriemp 

+ 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 

* 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 

» 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 

10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 

«2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 

«+ 2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 

* 20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 

* 20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 

* 20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 

«20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur-1,0 ml 1 sir preriemp 

+ 20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 

(vetro) senza dispositivo di sicur-1,0 ml 4 sir preriemp 


+ 30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur-1,0 ml 1 sir preriemp 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 


4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev «sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 

* 5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev «sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


+ 5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


Epoetina zeta (eritropoietina zeta) 


RETACRIT 

HOSPIRAUKITO 

* 1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (3333 ui/ml) 6 sir preriemp 

+ 1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml(3333ui/ml) 1 sir preriempita 

+ 10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml {10000 ui/ml) 1 sir preriempita 

«10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 

preriemp (vetro) 1,0 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 

2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 

preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 1 sir preriempita 


2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 

preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 6 sir preriemp 

* 20000 ui/0,5 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 4 sir preriemp 

+ 20000 ui/0,5 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 6 sir preriemp 

+ 20000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 

preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 1 sir preriempita 


3000 ui/0,9 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,9; na (8343ui/mI) 1 sir preriempîta 
3000 ui/0,9 ml sol inicti E sn sottocutaneo 0 ev - sir 
preriemp (vetro) 0,9mk{3333-ui/ml) 6 sir preriemp 


30000 ui/0,75 ml - sol îniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 0;75 ml:(40000 ui/mI) 4:sir pretiemp 
30000 01/0,75 msc niet muso sottociitariso d'ev'sIr 
preriemp (vetro) 0,75. ml (40000 ui/ml) 6 sir preriemp 


+ 30000 ui/0,75 ml satifijett #Uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 1 sir preriempita 
« 4000 ui/0,4 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,4 ml {10000 ui/ml) 1 sir preriempita 
4000 ui/0,4 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,4 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


40000 ui/1,0 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 

preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 4 sir preriemp 

* 40000 ui/1,0 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 6 sir preriemp 

+ 40000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 1 sir preriempita 

+ 5000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 

preriemp (vetro) 0,5 ml {10000 ui/ml) 1 sir preriempita 

5000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 

preriemp (vetro) 0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 
6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 
* 8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


* 200 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (200 mcg/ml) 

* 200 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (667 mcg/ml) 

» 250 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (833 mcg/ml) 

* 30 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 sir preriempita 

* 300 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (300 meg/mil) 

» 360 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (600 mcg/ml) 1 sir preriempita 

» 40 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo 0 ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (133 mcg/ml) 1 sir preriempita 

» 400 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (400 meg/mil) 

» 400 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,6 ml (667 mcg/ml) 

* 50 mcgsol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (50 mcg/ml 

* 50 mcgsol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (167 mceg/ml) 

» 60 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (200 mcg/ml) 1 sir preriempita 

» 600 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (600 meg/ml) 

* 600 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,6 ml (1000 mcg/mI) 


* 75 mcegsol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (250 mceg/ml) 


» 800 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,6 ml (1333 mcg/ml) 


Tetracosactide (ACTH) 
>. SYNACTHEN 
DEFIANTE FARMACEUTICA SA 
*_ 0,25 mg/1 ml sol iniett 1 fiala 


» 1 mg/ml sospensione iniett a rilascio prolungato per uso 
intramuscolare! fiala 1 ml 


Clenbuterolo 
>. MONORES 
VALEAS:SPA INDUSTRIA: CHIMCA:E- FARMACEUTICA: 
* 0,1 mg/100ml sciroppo flacone da 120 ml 
» 0,4 mg/100ml sciroppo flacone da 120 ml 
* 10 mcg compresse 30 compresse 


* 20 mcg compresse 30 compresse 


Fenoterolo 
>... DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIMITALIA S.P.A. 


» 1 mg/ml sol orale o da nebulizzareflacone 20 ml 


» 100 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 


* 20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer Metossipolietilenglicole-Epoetina Beta (CERA) 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 3 MIRCERA 
= ROCHE REGISTRATION LIMITED: 


contenitore sottopressione 10 ml 


* 3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 


Fenoterolo + Ipratropio bromuro 


(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 
* 3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev «sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur-1,0 ml 6 sir preriemp 
«30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 

«+ 30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 


+ 100 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (100mcg/ml) 


* 100 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev] sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (333 mcg/ml) 


* 1000 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (1000 mcg/ml) 


+ 120 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (400 mcg/ml) 1 sir preriempita 


* 150 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (500 mcg/ml) 


ì. DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIMITALIA SPA 


0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml sol per nebulizzatore 20 
contenitori monodose 4ml 

20 mcg + 50 meg/erogazione sol pressurizzata per 
inalazione contenitore sotto pressione da 10 ml 


250 meg/ml + 500 meg/mi sol per nebulizzatoreflacone 
20 ml 


4-9-2017 


Formoterolo 
{Positività ai fest per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/mb 
> AllMos ... 
CHIESI FARMAGEUTIC) SPA, 


« 12 mcg polvere per inalazione inalatore 100 erogazioni 


* 12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 100 erogazioni 


« 12 mcg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 

«12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 

* 6mcg/eragazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 100 erogazioni 

* 6meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 


EOLUS O —- 

SIGMA:TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

«12 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto 
pressione 100 inalazioni 


EVERVENT .. 

ROTTAPHARMSBA 

« 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule 
+ erogatore 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule 
+ erogatore 


>. FORADIL 
NOVARTIS'EURGPHARMIETO 
«12 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto 
pressione 100 inalazioni 


* 12 mcg polvere per inalazione capsule rigide 60 capsule 
+erogatore 


12 meg polvere per inalazione, capsule rigide 30 capsule 
+ erogatore 


>. FORMOTEROLO EG 
EGISIRA: 
« 12 meg polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 
100 capsule ed un erogatore. 


+ 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 
60 capsule ed un erogatore 


FORMOTEROLO VIATRIS 
MEDA PHARMA GRA. 


« &mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi + 1 
inalatore 


«12 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi 
(ricarica) 


« 12 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + ] cartuccia 
da 60 dosi 


«12 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 
cartucce da 60 dosi 

« 12 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi 
(ricarica) 

+ 12 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi 
(ricarica) 

« 6mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi 
(ricarica) 

* 6 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x] 
cartucce da 60 dosi 

« 6 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi 
(ricarica) 

« 6 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi 


(ricarica) 


FOROTAN 
BENEDETTI&CO:SPA: 


« 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule 
+1 erogatore 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule 
+1 erogatore; 


3 FORTASINT 
SFGROUFSRI 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide confezione 
da 100 capsule + erogatore 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide confezione 
da 60 capsule + erogatore; 


MITE SPA O 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


>... KUROVENT 

FTALCHIMICI S.RA; 

+ 12 meg capsule rigide 50 capsule in blister pvc/pvdc 

+ 12 meg capsule rigide 60 capsule in blister pvc/pvdc 

* 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 10 capsule in 
blister pvc/pvdc + 1 inalatore 

* 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule 
in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 

+ 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule 
in blister pvc/pvdc + 2 inalatori 

« 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 120 capsule 
in blister pyc/pvdc + 1 inalatore 

*» 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 180 capsule 
in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 

+ 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 20 capsule in 
blister pvc/pvdc + 1 inalatore 

* 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule 
in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 

+ 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule 
in blister pvc/pvdc + 4 inalatori 

+ 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 30 capsule in 
blister pvc/pvde + 1 inalatore 

« 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 50 capsule in 
blister pvc/pvdc + 1 inalatore 

+ 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 500 capsule 
in blister pvc/pvdc + 50 inalatore 

* 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 56 capsule in 
blister pvc/pvde + 1 inalatore 

* 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 60 capsule in 
blister pvc/pvdc + 1 inalatore 


Y VLEVOVENTI 00 
SGENETICSRA: 
* 12 meg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule 
+ erogatore 
* 12 meg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule 
+ erogatore i i 


>. LFEROL 
MASTER PHARMA SA. 


12 meg polvere per inalazione inalatore:100 efogazioni 


© 12 meg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 


12 meg/erogazione $ol'préssurizzata per inalazione 
contenitore sotto préssione 100 erogazioni 


12 mcg/erogazioni sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 


6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto 
pressione 100 erogazioni 


* 6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto 
pressione 120 erogazioni 


>. _OxIS 
ASTRAZENECA SPA. 


* turbohaler4,5 3 inalatori 60 dosi/inalatore 


* turbohaler 4,5 60 dosi 4,5 mcg/dose 
* turbohaler 9 3 inalatori 60 dosi/inalatore 


* turbohaler 9 60 dosi 9 mcg/dose 


 FORMODUAL 


CHIESIFA IMACEUTICI . 


Formoterolo + Beclometasone 
{Positività aitest per concentrazioni di formateralo nelle urine 
stporiori a 40 ng/mi) 


>. ALABASTER. 
MASTERPHARMASRL: 


+ 100 meg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore dla 120 erogazioni 


+ 100 meg/6 meg erogazione soluzione pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 

«100 mceg/6 meg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 

* 100 mcg/6 meg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 

pp da 120 dosi 

100 mcg/6 meg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 

da 120 dosi ciascuno 


100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 


200 mcg/6 meg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 


Serie generale - n. 206 


* 200 mcg/6 meg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 

» 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 

» 200 mcg/6 meg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 

» 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 


PROMEDICA SRL 


» 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore da 120 erogazioni 

* 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 

* 100 mcg/6 meg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 

» 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 
pp da 120 dosi 

* 100 mcg/6 meg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

» 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 

* 200 meg/6 meg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 

» 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 

* 200 mcg/6 meg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


FOSTER 


+ 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 

* 100 mcg/6 meg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 
pp da 120 dosi 

» 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

» 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

* 100mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 

*_100mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 

* 200 mcg/6 meg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 

» 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 

» 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 

» 200 mcg/6 meg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 

* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


INUVER 

EHIESTFARMACENTICESRA: 

* 100 mcg/6 meg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 


* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 
pp da 120 dosi 

* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 
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+ 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

«100 meg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 

e 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 

e 200 meg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 

«200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 

«200 meg/6 meg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 

«200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori inabs/pp da 120 erogazioni ciascuno 

«200 mceg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori inabs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


Formoterolo + Budesonide 
{Positività ai fest per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/mb 


ES 


ASSIEME 
SIMESASEA.: 
« turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 


* turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 

« turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 

- turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 

« turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 

- turbohaler1 inalatore 120 dosi 160/4.5 meg 
* turbohaler1 inalatore 60 dosi 160/4.5 meg 

- turbohaler10 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
* turbohaler10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 
- turbohaler18 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
* turbohaler18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 
« turbohaler2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
«  turbohaler2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 

+ turbohaler3 inalatore 120 dosi 160/4.5 meg 
- turbohaler3 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg 
ASSIEME MITE. 

SIMESASRA: 

« turbohaler1 inalatore 120 dosi 80/4.5 meg 

- turbohaler1 inalatore 60 dosi 80/4.5 mcg 

* turbohaler10 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg 


turbohaler10 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
«_ turbohaler18 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 


* turbohaler2 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg 
«_ turbohaler3 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg 


BRIMICA GENUAIR 
ASTRAZENECA AB 
« 340 mcg/12 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio 


- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 
30 dosi 


DUAKLIR GENUAIR 
ASIRACENECA AE. . . 
» 340 mcg/12 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio 


- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 
30 dosi 


340 mcg/12 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio 
- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 
60 dosi 


FOBULER 

ORION'CORPORATION: 

« 160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 

* 160mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 60 dosi pari a 180 dosi 

e 160mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi 


“ SINESTIC . 


+ 160mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi con custodia protettiva 
160mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


160mcg/4,5 mcg/inlazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 120 dosi pari a 360 dosi 


320mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


* 320mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


+ 320mcg/9 megfinalazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 60 dosi pari a 180 dosi 


« 160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi 


160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi con custodia protettiva 


160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 

inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 

+ 160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 120 closi cadauno pari a 360 dosi 

* 160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 3 

inalatori da 60 dosi cadauno pari a 180 dosi 


« 320 mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


320 mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


320 mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori 
da 60 dosi cadauno con pari a 180 dosi 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC 


* _100/6 mcg polvere péfinalaàzione in contenitore 
monodose 1 inalatàfecon:60strip al/al + 1 contenitore 
con 60strip al/al (120/d6sò. 


100/6 mcg polvere perinalazione in contenitore 
monodose 2x1.inalatore con 60 strip al/al (120.dosi) 


nr 100/G.meg polvéré pef Inalazione. iti contenitore. 
monodose 6x1 inalatore con 60 strip al/al (360 dosi) 

+ 200/6 mcg polvere per:irialazione in contenitore 
monodose 1 inalatore ton'60*trip al/al (60 dosi) 

*« 200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 1 inalatore con 60 strip al/al+ 1 contenitore 
con 60 strip al/al (120 dosi) 

* 200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 2x1 inalatore con 60 strip al/al (120 dosi) 

*« 200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 3x1 inalatore con 60 strip al/al (180 dosi) 

« 200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 6x1 inalatore con 60 strip al/al (360 dosi) 


400/12 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 1 inalatore con 60 strip al/al (60 dosi) 


400/12 meg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 3x1 inalatore con 60 strip al/al (180 dosi) 


ASTRAZENECA S.A. 


* turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 meg 


+ turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 10 inalatore 60 dosi 320/9 meg 

« turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg 

+ turbohaler 18 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
« turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 2 inalatore 60 dosi 320/9 meg 


turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
* turbohaler 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 3 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 


* turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 


SYMBICORT 

ASTRAZENECA S.A: i. 
* turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
* turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


» turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 

* turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 

» turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 

*  turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg 
»  turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 meg 
*  turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 meg 


»  turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg 
«  turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 meg 
» turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg 
*  turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 meg 
* turbohaler 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 

» turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg 
* turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 


» 160 mcg/4,5 meg/erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 1 inalatore da 120 erogazioni 


SYMBICORTMITE.. 
ASTRAZENECA:S:PA: 

* 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 meg 
«1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 

* 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 meg 
+ 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 meg 
» 18 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 meg 
* 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 meg 
* 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 meg 
» 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 

* 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 meg 
3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 


Formoterolo + Fluticasone 


» 


ABRIFF 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL: 


» 125 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


250 mcg/10 meg per erogazione, sospensione 
pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


* 50 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


AFFERA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL 


* 125 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


* 250 mcg/10 mcg per erogazione, sospensione 
pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


* 50 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


FLUTIFORMO 

MEUNDIPHARMA:PHARMACEUTICAES:SRI: 

» 125 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni 


*» 125 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione n. 3 inalatori da 120 erogazioni ciascuno 

* 250 mcg/10 mcg per erogazione, sospensione 
pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 
erogazioni 


250 mcg/10 meg per erogazione, sospensione 

pressurizzata per inalazione n. 3 inalatori da 120 erogazioni 

ciascuno 

» 50 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni 

* 50 mcg/5 meg per erogazione, sospensione pressurizzata 

per inalazione n. 3 inalatori da 120 erogazioni ciascuno 


Indacaterolo 


vi 


HIROBRIZ BREEZHALER | 


+ 150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 inalatore 


» 150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 2 x (80 capsule +1 inalatore) 

* 150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule +1 inalatore) 

* 150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 inalatore 


* 150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30x (10 capsule +1 inalatore) 
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« 300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 inalatore 

« 300 mcg-polvere per inalazione capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 2 x (30 capsule +1 inalatore) 

«300 mcg-polvere per inalazione capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule +1 inalatore) 

* 300 mcg-polvere per inalazione capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 inalatore 


* 300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule +1 inalatore) 


?..QONBREZBREEZHALER 

NOVARTIS EUROPHARM ED 

«150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule+ 1 inalatore 

«150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 2x (30 capsule+1 inalatore) 

« 150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule+1 inalatore) 

«150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsule+1 inalatore 

«150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule+1 
inalatore) 

«300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule + 1 inalatore 

* 300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 2x (30 capsule +1 
inalatore) 

* 300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3x (30 capsule + 1 
inalatore) 

« 300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsule + 1 inalatore 

«300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pyvc) 30x (10 capsule +1 
inalatore) 


5. XOTERNA BREEZHALER 
NOVARTIS'EUROPHARM:LTD 
«85 mcg /43 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida 


- uso inalatorio - blister (pa/alu/pve - alu) - 10x 1 capsule 
(dose unitaria) + 1 inalatore 


« 85 mcg /43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida - 
uso inalatorio - blister (pa/alu/pve - alu) - 150 (15x 10x11) 
capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


Indacaterolo + Glicopirronio 
> ULTIBROBREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM.LTD 


«85 mcg /43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida 
- uso inalatorio - blister (pa/alu/pve - alu) - 10x 1 capsule 
(dose unitaria) + 1 inalatore 


« 85 mcg /43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida - 
uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 150 (15x 10x11) 
capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


ULUNARBREEZHALER 
| NOVARTISEUROPHARMLTD: 


«85 mcg /43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida 
- uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 10x 1 capsule 
(dose unitaria) + 1 inalatore 

«85 mcg /43 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - 
uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 150 (15x 10x11) 
capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


Olodaterolo 


}.. STRIVERDI RESPIMAT 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 

«2,5 meg soluzione per inalazione 1 inalatore respimat con 
cartuccia in pe/pp da 30 dosi 

«+ 2,5 meg soluzione per inalazione 2 inalatori respimat con 2 
cartucce in pe/pp da 30 dosi 

+ 2,5 meg soluzione per inalazione 3 inalatori respimat con 3 
cartucce in pe/pp da 30 dosi 

* 2,5 meg soluzione per inalazione 8 inalatori respimat con 8 
cartucce in pe/pp da 30 dosi 


Olodaterolo + Tiotropio bromuro 


».. SPIOLTO RESPIMAT 

BOERRINGERINGELHEIMINTERNATIONAL GMBH: 

* 2,5 meg/2,5 meg, soluzione per inalazione 1 inalatore 
respimat + 1 cartuccia pe/pp da 60 erogazioni 

« 2,5 meg/2,5 meg soluzione per inalazione 2 inalatori 
respimat + 2 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 

+ 2,5 mcg/2,5 meg soluzione per inalazione 3 inalatori 
respimat + 3 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 

* 2,5 meg/2,5 meg soluzione per inalazione 8 inalatori 
respimat + 8 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


-YANIMO RESPIMAT. 
BOERRINGERINGELHEIMINTERNATONAL GMBH 
* 2,5 meg/2,5 meg soluzione per inalazione 1 inalatore 
respimat + 1 cartuccia pe/pp da 60 erogazioni 


* 2,5 meg/2,5 meg soluzione per inalazione 2 inalatori 
respimat + 2 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


+ 2,5 meg/2,5 meg soluzione per inalazione 3 inalatori 
respimat + 3 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


« 2,5 meg/2,5 meg soluzione per inalazione 8 inalatori 
respimat + 8 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


Ritodrina 
- MIOLENE 


* 50 mg/5 ml soluzione per infusione 3 fiale 5 ml 


+ 10 mg/2 ml sol iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale 
da2ml 


Salbutamolo 
(Positività aîtest per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
Stiperiori a 1000 n/a) 
PI BRONCOVALEAS DDD 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
» 0,5% sol da nebulizzare fiacone da15ml 


*_ 100 mceg/ spruzzo sosp*pressurizzata per inalazione 
‘contenitore sotto pressione per 200 spruzzi 


#22 mg/sami sciroppoffacone:da:120.mi 


25 compresse 2 mg 


| SANDOZSPA. 


+ 100 meg/dose sosp pressurizzata per inalazione 200 
erogazioni in contenitore al 

« 100 meg/dose sosp pressurizzata per inalazione 2x200 
erogazioni in contenitore al 


+ 100 mcg/dose sosp pressurizzata per inalazione 3x200 
erogazioni in contenitore al 


+ 0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 

TUBERLOT TC 
.. 3O.SEPHARM SRL SOCIETA DI SERVIZIO PER. 

LINDUSTRIA FARMACEUTICA ED'AFFINE 


+ 0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 


VENTMAX 
L'CHIESI FARMACEUTI 


ISPA. 


« 2,5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 


* 200 mcg polvere per inalazione 1 erogatore pulvinal da 
100 erogazioni 


* 5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 


>. VENTOLIN 
GIANOSMITAAENE SPA ///// 
+ 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione] contenitore 
sotto pressione 200 erogazioni 
«100 mcg/5 ml sol iniett10 fiale da 5 ml 
« 2mg/10 ml sciroppoflacone 200 ml 
* 500 meg] ml sol iniett10 fiale da 1 ml 
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Salbutamolo + Beclometasone 
(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
superiori a 1000 ng/mi) 


CLENIL COMPO 

PROMEDICA SRL 

» 0,8 mg+ 1,6 mg sosp da nebulizzare 20 contenitori 
monodose da 2 ml 

+ 0,8 mg+ 1,6 mg sosp da nebulizzare 10 contenitori 
monodose 2 ml 

* 250 mcg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore 
standard + erogatore jet 

* 50 mcg+ 100 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore 
jet 

» 50 mcg + 100 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 


contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore 
standard 


Salbutamolo + Flunisolide 
{Positività ai test per concentrazioni di salbutamaolo nelle urine 
Superiori a 1000 ng/mi) 


d; 


— PLENAFR— 


BIRESP SPIROMAX 

TEVA:PHARMABXM: 

*_ 160 mcg/4,5 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 


* 160 mcg/4,5 meg. polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 


* 160 mcg/4,5 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 


» 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 


» 320 mcg/9 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 


* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 


BUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMABV 


* 160 mcg/4,5 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 

* 160 mcg/4,5 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 

» 60 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 

» 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 

* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 

* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 


VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 


+ 0,5 mg+ 0,5 mg sol da nebulizzare 20 flaconi da 0,5 mg+20 
flaconi da 0,5 mg 

* 25 mg+ 10mg sosp pressurizzata per inalazione flacone 
da 100 erogazioni 


Salbutamolo + Ipratropio bromuro 
{Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
Stiperiori a 1000 ng/mi) 


D; 


ALMEIDA 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 


* 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone 
da 15 ml 


» 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per 
uso orale 30 contenitori monodose da 0,5 ml 


BIWIND_ 


 VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 


» 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone 
da 15ml 


* 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per 
uso orale 30 contenitori monodose da 0,5 ml 


BREVA 


MALEAS:SPA INDUSTRIA:CHIMICA:E-FARMACEUTICA 


* aerosol dlosato 200 inalazioni 


* sol os aerosol 15 ml 
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)... INASAL 
SO.SERHARMSR.L SOCIETA: DI SERVIZIO: 
PERLINDUSTRIA-FARMACEUTICA:EDCAFFINI 


* 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 
flacone da 15 ml 


>. IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO 

CIRLA 

CIPLA EUROPE NV 

«0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 10 fiale da 2,5 
ml in Idpe 


+ 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 20 fiale da 2,5 
ml in ldpe 


«0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 80 fiale da 2,5 
ml in ldpe 

«0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 100fiale da 
2,5 ml in Idpe 

«0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 40 fiale da 2,5 
ml in Idpe 

«0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 60 fiale da 2,5 
ml in Idpe 


IPRAMOL 
TEVAITALIA:SRIE: 


*_ 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 10 fiale 
steri-neb 


«0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 15 fiale 
steri-neb 


= 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 20 fiale 
steri-neb 


«+ 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 25 fiale 
steri-neb 


e 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 30 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 40 fiale 
steri-neb 


«0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 5 fiale 
steri-neb 


+ 0.5 mg/2.5 mg in 2,5 ml sol per nebulizzatore 50 fiale 
steri-neb 


« 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 60 fiale 
steri-neb 


«0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore 2 x 30 
fiale steri-neb 


). NAOS 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SARA. 


*_0,375% + 0,075% sol dla nebulizzare e per uso orale flacone 
da 15ml 


1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per 
uso orale 30 contenitori monodose da 0,5 ml 


>. SALBUTAMOLOETPRATROPIO BROMURO 

É EG ; o 

EGSPA: 

* 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 
flacone da 15ml 


IP! -- 
CIPROSSRI. 


* 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 
flacone da 15 ml 


Salmeterolo 


>. ARIAL 
DOMPE FARMACEUTICI SPA. 


« 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione da 120 erogazioni 


+ 50 mcg polvere per inalazioni in inalatore diskus da 60 dosi 


__SALMETEDUR ____—- 
;/AMENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L: 


«25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sottopressione da 120 erogazioni 


« 50 mcg polvere per inalazione 1 inalatore diskus da 60 dosi 


) SALMETEROLO SANDOZ 
SANDOZSRA. 
e 50 mcg/500 meg/dose polvere per inalazione 1 inalatore 
pulmojet multidose in pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 
erogazioni 


* 25 meg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni 

* 25 meg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 2 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 

« 25 meg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 3 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 

* 25 meg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 4 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 

*_ 25 meg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 5 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 


>. SEREVENT 
GLAXOSMITAKLINE SPA. 


* 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione] 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 


* 50 mcg polvere per inalazione inalatore da 60 dosi 


Salmeterolo + Fluticasone 


TEVABN. 
* 50mcg/500 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio - 
inalatore (abs/pe/pp) - 1 inalatore (60 dosi) 


+ 50mcg/500 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio - 
inalatore (abs/pe/pp) - 3 inalatori (3 x 60 dosi) 


* 50 mcg /500 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio - 
inalatore (abs/pe/pp) - 1 inalatore (60 dosi) 


* 50mcg/500 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio - 
inalatore (abs/pe/pp) - 3 inalatori (3 x 60 dosi) 


» - AIRFLUSAL FORSPIRO 
SANDOZSRA. {| 


+ 50 mcg/500 mcg/dose:polvere per inalazione in 
contenitore monodose 90 blister monodose in opa/al/pvc/ 
al con inalatore i 


EUXEMBGURGSA: 

* 25/125 meg sosp pressurizzéta per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 

+ 25/250 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 

« 25/50 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 

+ diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 
mcg + 100 meg 

+ diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 
meg + 100 meg 

* diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 
meg + 100 meg 

+ diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 
meg + 250 meg 

+ diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 
meg + 250 meg 

«  diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 
mcg + 250 meg 

+ diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 
meg + 500 meg 

* diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 
meg + 500 meg 

* diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 
meg + 500 meg 

pre e /- 


EEPEN PHARMACEUTICALCO INC 


* 50 mcg/250 mceg/dose polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 dosi in blister al/al monodose 


« 50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 dosi in blister al/al monodose 


>... ROLENIUM 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC 


+ 50 mcg/250mcg dose di polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 strisce in doppio blister alu-alu 

+ 50 mcg/500mcg dose di polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 strisce in doppio blister alu-alu 
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O ZOREEDA 


Serie generale - n. 206 


SALMETEROLO E FLUTICASONE ZENTIVA 
ZENTIVA TTALIASRIE: 


* 50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione 1 inalatore 
pulmojet multidose in pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 
erogazioni 


SERETIDE 

GLAKOSMITHKLINE:S:RA: 

» 25/125 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


* 25/250 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


* 25/50 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


* diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
* diskus 50/1001 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
* diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
» diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
+ diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
» diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
» diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
* diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
» diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 


‘TRITENVA 
ZENTIVA ITALIA SRL 


*_ 50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione 1 inalatore 
pulmojet multidose in pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 
erogazioni 


CIRLA EUROPE NV 


* 25 mcg+125 mcg/dose sospensione pressurizzata per 
inalazione” 1 inalatore da 120 dosi 


* 25 mcg+250 mcg/dose sospensione pressurizzata per 
inalazione” 1 inalatore da 120 dosi 


Terbutalina 


 BRICAN 


Yi. 
ASTRAZENECA S.A: 


» 500 mcg erogazione polvere per inalazione 1 erogatore 
turbohaler da 100 dosi 


Vilanterolo + fluticasone 


2 


RELVAR ELLIPTA 

SLAXO GROUP LIMITED” 0 

* 184 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatorex 14 dosi 

* 184 mcg/22 meg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 30 dosi 

* 184 mcg/22 mceg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 

* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatorex 30 dosi 

* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 


» 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 14 dosi 


Di 
de 
to 
mr 


Bazedoxifene 


$ 


CONBRIZA 
PFIZER LIMITED 


* 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/ 
aclar) 28 compresse 


* 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/ 
aclar) 84 compresse 
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Raloxifene 


>. EVISTA 
TIATICHI SANYO EUROPE GMBH///// 
« 60 mg compresse laccate blister 14 compresse uso orale 
+ 60 mg compresse laccate blister 28 compresse uso orale 
«60 mg compresse laccate blister 84 compresse uso orale 


* 60 mg compresse laccate flacone vetro 100 compresse 
uso orale 


}. OPTRUMA 
ELFEEYNEDERCAND BY 


* 60 mg compresse laccate blister 14 compresse 


+ 60 mg compresse laccate blister 28 compresse 


Insulina 


+ ABASAGLAR RR 
ELI LILY REGIONAL'OPERATIONS.GMBE; 


* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 1 cartuccia 

* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 

sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 10 (2x5) cartucce 

(confezione multipla) 

100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 

sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 2 cartucce 


* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 


+» 30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 

+ 30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


+ 40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 

= 40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 5 cartucce 40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 


«60 mg compresse laccate blister 84 compresse 


+60 mg compresse laccate flacone 100 compresse * 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutaneo 

sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml- 1 * 40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
RALOXIFENESANDOZ. | "° penna pre-riempita sottocutaneo 
SANDOZSPA: * 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione * 40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 


sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml- sottocutaneo 


«60 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 10 (2x5) penne pre-riempite (confezione multipla) 


pve/pe/pvdc/al * 50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml- 2 


* 60 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
+ 50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 


pvc/pe/pvdc/al A E 
ni IDRA penne pre-riempite preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
+ 60 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 100 unità/ml- soluzi {niettabil Pa P 
pve/pe/pvdc/al . unita/ml- soluzione iniettabile- somministrazione - 50 penfill 100 iu/ml sosp inlett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml- 5 sottocutaneo 
+ 60 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister penne pre-riempite 
pve/pe/pvdc/al » 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- sottocutaneo 
e 60 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister cartuccia (vetro) 3 ml- 10 cartucce 
pvc/pe/pvdc/al * 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- sottocutaneo 
penna preriempita (vetro) (kwikpen iniezione da 1 a 80 Lu a Lu 
Tamoxifene unita’) 3 ml- 1 penna preriempite CACTRAPID? o 
« 100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- NOVO MNORDISK'AZS 
>. KESSAR semini] luwik i da 1280 
penna preriempita (vetro) (kwikpen iniezione da 1 a * 100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
‘ORIONCORFORATION. unita) 3 ml- 10 (2x5) penne preriempite se 
+ 10 mg compresse 30 compresse * 100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- P it 
Ù A i E + 100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
- 20 mg compresse 30 compresse penna preriempita (vetro) Awikpen iniezione da 1 a 80 sa 
unita) 3 ml- 2 penne:preriempite 
ci i - 40Î l sol iniett 1 fl ino 10 ml ttocut. 
ci NOLVAD EX * 100 unità/ml- soluZi$he:iniettabile- uso sottocutaneo- Don >. a SENTO ii 
ASTRAZENECAS:PA: penna preriempita:(&tro) {kawvikpen iniezione da 1 a 80 * 40 iu/m sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo e ev 
+ 10 mg compresse rivestite con film30 compresse unita) 3 ml-5 penne preriempite * flexpen 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 
l e 20 i ml uso sottocutaneo 
* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
S.5omP) di ì. ACTRAPHANE +. flexpen 100 iw/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 
NOVO:NORDISKCA/S 
j NOMAFEN 3 ml uso sottocutaneo 
'FIDIA FARMACEUTICI S.P.A, . . ci . * 10 novolet 100 iu/nitsesp iniétt 10 cartucce in penne * flexpen 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo ml uso sottocutaneo 


* 10 mg compresse rivestite 30 compresse _ È A — a R 
* 10 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne innalet 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 


preriemp 3 ml uso sottocutaneo ml uso sottocutaneo 


* 20 mg compresse rivestite 20 compresse 


innolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 


TAMOXENE + 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
CA e ITA id sottocutaneo 3 ml uso sottocutaneo 


LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 
LISAPHARMA S.R.A: 


« 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso innolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
sottocutaneo ml uso sottocutaneo 


+ 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso novolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 


* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse sottocutaneo 3 ml uso sottocutaneo 
IERI uu pIOERI ORO RE SAI OI OOO III + 20novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne »_novolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
). TAMOXIFENEEG di È ii 
Huia preriemp 3 ml uso sottocutaneo ml uso sottocutaneo 
Rito * 20 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne * penfill 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
« 70 mg compresse rivestite con film 30 compresse preriemp 3 ml uso sottocutaneo sottocutaneo 
* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse + 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso » penfill 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso 
; GXIFENE GB PHARMA sottocutaneo sottocutaneo 
+ 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso - penfill 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
GBPHARMA SRL Sogno 
« 10 mg compresse 30 compresse + 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso APIDRA - + = = 
* 20 mg compresse 20 compresse sottocutaneo 11 BANOFIFAVENTIS: DEUTSCHLAND GMBH: 
+ 30100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso * 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
di TAMOXIFENE RATIOPHARM sottocutaneo (vetro)(solostar) 3 ml 1 penna preriemp 
IATIGENAPNCSMEO: * 30100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso * 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse sottocutaneo (vetro)(solostar) 3 ml 10 penne preriemp 
* 3040 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo * 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
Toremifene + 3040 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo {vetro)(solostar) 3 ml 3 penne preriemp 


*» 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 


* 30flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna 
(vetro)(solostar) 3 ml 4 penne preriemp 


i da FARESTON cc preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


SMONCORPOREHON + 30flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne *» 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
« 100 compresse 60 mg preriemp 3 ml uso sottocutaneo (vetro)(solostar) 3 ml 5 penne preriemp 


- 30 compresse 60 mg + 30flexpen 100 ju/ml sosp iniett 5 cartucce in penne * 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo (vetro)(solostar) 3 ml 6 penne preriemp 

* 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 8 penne preriemp 


30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna 

preriemp 3 ml uso sottocutaneo 

* 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 9 penne preriemp 


30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


*» 100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick 3 ml 1 cartuccia 


30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
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100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick 3 ml 10 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick 3 ml 3 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick 3 ml 4 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick 3 ml 5 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick3 ml 6 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick 3 ml 8 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per 
opticlick 3 ml 9 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 1 cartuccia 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 10 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 3 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 4 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 5 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 6 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 8 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 9 cartucce 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 1 flaconcino 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 2 flaconcini 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 4 flaconcini 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 5 flaconcini 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 1 penna preriempita 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 10 penne preriemp 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 3 penne preriemp 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 4 penne preriemp 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 5 penne preriemp 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 6 penne preriemp 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 8 penne preriemp 

100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di 
vetro (optiset) 3 ml 9 penne preriemp 


}. HUMALOG 
ELILILLY NEDERLAND BV. 


40 u/ml sol iniett 1 flacone 10 ml 

100 u/ml sol iniett 1 flacone 10 ml 

100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml 

100 u/ml soluz. iniett 5 cartucce 3 ml im iv 

200 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita kwikpen 3 ml- 5 
penne preriempite 

basal 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 cartucce 

basal 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 5 cartucce 

basal kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo 

- cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 
penne 

basal kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/ml) 2x5 penne 

basal pen 100 u/ml sasp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 
penne 

basal pen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) in penna 
preriempita 5 penne 

humaject 3 ml 100u/ml sol per uso iniett 5 cartucce in 
iniettore monouso uso im e sc 


ELILILLYITALIA 


+ kwikpen 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 
penne 

+ kwikpen 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 
penne 

* _ kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/mI) 2x5 penne 


mix 25 100 u/ml humaject sospensione iniettabile 5 
cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


mix 25 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in 
penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 

* mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 
ml uso sc 


«mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml 
uso sc 


mix 25 kwikpen 100 u/mI sosp iniett - uso sottocutaneo 

- cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 

penne 

+ mix 25 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/ml) 2x5 penne 

* mix 50 100 u/ml humaiect sospensione iniettabile 5 

cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


« mix 50 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in 
penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


mix 50 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml 
uso sc 


mix 50 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 
penne 


«mix 50 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/ml) 5 penne 


+ mix50 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 
ml uso sc 


+ npl 100 u/ml humajectsosp iniett 5 cartucce in penna non 
riutilizzabile 3 ml Usosé,: 


«+ npl 100 u/ml pen séspiniett:S-cartucce in penna non 
riutilizzabile 3 ml uso sc 


# npl 100 u/ml s6$p iniett:1 flaconcing 10°Mmi uso sc 
* npl 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sc 


+ npl kwikpen 100 u/1fil $osp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) inpefina preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 
penne 


+ pen 100 u/ml sol iniett 5 penne preriemp 3 ml 


HUMULIN 


i 
10/90 5 cartucce ml 100 u/ml 

10/90 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/mI 
+ 10/90 flacone 10 ml 100 u/ml 

10/90-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
* 20/80 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 

* 20/80 flacone 10 ml 100 u/ml 


« 20/80-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/mI 
* 30/70 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 

30/70 flacone 10 ml 100 u/ml 

» 30/70-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
40/60 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 

* 40/60 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 

40/60 flacone 10 ml 100 u/ml 

« 40/60-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/mI 
50/50 5 cartucce 1,5 ml 100 u/mI 

* 50/50 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


* 50/50-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 


15 cartucce 3 ml 100 u/ml 


* i flacone 10 ml 100 u/ml 


i-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/ml 
+ flacone 10 ml 100 u/ml 

r1flac.10ml 100 u/ml 

+ r5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


r-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/ml 
+ uflacone 10 ml 100 u/ml 
50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml 


INSUMAN 
SANOFIFAVENTIS DEUTSCHLAND GMEH 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (optiset)-3 ml-10 penne 
pre-riempite 

» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (optiset)-3 ml-3 penne 
pre-riempite 

» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (optiset)-3 ml-4 penne 
pre-riempite 

» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (optiset)-3 ml-5 penne 
pre-riempite 

» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (optiset)-3 ml-6 penne 
pre-riempite 

» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (optiset)-3 ml-9 penne 
pre-riempite 

» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) per opticlik -3 ml-10 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) per opticlik -3 ml-3 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) per opticlik -3 ml-4 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) per opticlik -3 ml-5 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) per opticlik -3 ml-6 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro) per opticlik -3 ml-9 cartucce 


»  comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-10 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-3 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-4 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-5 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-6 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-9 cartucce 


» comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo 
-flaconcino (vetro)-5 ml- 1 flaconcino 


* comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo 
-flaconcino (vetro)-5 ml- 5 flaconcini 


+ comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso ime 
sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


* basal - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - usoimo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 10 
iniettori 3 ml 


* basal - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - usoimo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 3 
iniettori 3 ml 

* basal - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - usoimo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 4 
iniettori 3 ml 

* basal - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - usoim o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 5 
iniettori 3 ml 


» basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 penne 
preriemp 

* basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 penne 
preriemp 

*. basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 penne 
preriemp 

* basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - usoim e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - usoim e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


basal 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


basal 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 
1 fiala da 5 ml 


basal 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 
5 fiale da 5 ml 


basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 
1 fialada 10ml 


basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 
5 fiale da 10 ml 


basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino 


basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 

comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 10 
iniettori 3 ml 


comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 4 
iniettori 3 ml 


comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 5 
iniettori 3 ml 


comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett-usoimo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 3 
iniettori 3 ml 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml3 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp 

comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 
penne preriemp 

comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml9 
penne preriemp 

comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - usoime 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 

comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - usoime 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 

comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - usoime 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 

comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - usoim e 
sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 

comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - usoime 
sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 

comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 

comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso ime 
sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 10 
iniettori 3 ml 

comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 3 
iniettori 3 ml 


comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 4 
iniettori 3 ml 


comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 5 
iniettori 3 ml 


comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 
penne preriemp 

comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml4 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso ime 
sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala -usoime 
sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 


comb 25 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - usoime 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso ime 
sottocutaneo 1 fiala da 10ml 


comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar)-3 ml 10 
penne pre-riempite 

comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) - 3 ml 6 
penne pre-riempite 

comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) -3 ml9 
penne pre-riempite 

comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 1 laconcino 


comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 


comb 30 - 100 ui/ml-sosp iniett-uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro)in penna preriempisolostar)-3 ml 5 penne 
preriemp 


comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett-usoimo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 10 
iniettori 3 ml 


comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett- uso imo 


sottocutaneo- cartugcia vetro) in iniettore monouso 3 
iniettori 3 ml 


comb 50 - 100 iu/ml- @ptiset,sosp iniett - uso imo 
sottocutaneo- cartuccià (Vetro) in iniettore monouso 4 
iniettori 3 ml 


comb:s0100.U?m-optiset sosp'iniett= usorittio 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 5 
iniettori 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - usoim e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - usoim e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 
penne preriemp 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 
penne preriemp 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 
penne preriemp 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 8 
penne preriemp 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 
penne preriemp 

comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso ime 
sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala -usoime 
sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 


comb 50 - 4Qui/ml sosp iniett in fiala - usoime 
sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 


comb 50 - 40ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


infusat - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso ime 
sottocutaneo 5 cartucce da 3,15 ml 

infusat - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - usoime 
sottocutaneo 3 fiale da 10 ml 

rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett -usoimo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 10 
iniettori 3 ml 


rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 3 
iniettori 3 ml 


rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 4 
iniettori 3 ml 


rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 5 
iniettori 3 ml 


rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino 


rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo 0 ev - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 


rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 penne 
preriemp 


rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 penne 
preriemp 


rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - usoim e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo - 1 
fiala da 5ml 


rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 
fiale da 5 ml 


rapid 100ui/ml sol iniett in cartuccia - uso ime 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 
fiala da 10 ml 


rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 
fiale da 10 ml 


basal 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne 


basal 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml9 penne 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 

basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 

basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 


basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlick 3 ml 3 cartucce 


basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlick3 ml 4 cartucce 

basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlick3 ml 5 cartucce 

basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce 

basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce 


basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce 


comb 15 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne 


comb 15 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne 

comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 

comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 

comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 


comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce 


comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce 


comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


» comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce 


» comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce 


comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 9 cartucce 


e comb 25 100 ui/ml'optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne 


* comb 25 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne 


+ comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 


« comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 


comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 


e comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 10 cartucce 

+ comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 3 cartucce 


+ comb 25 100 ui/mI sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce 


+ comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce 


« comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce 


+ comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 9 cartucce 


comb 50 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne 


» comb 50 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne 


+ comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 


« comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 


+ comb 50 100 ui/mlsosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 


comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 10 cartucce 


e comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 3 cartucce 


+ comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 4 cartucce 


+ comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce 


« comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce 


comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) per opticlik3 ml 9 cartucce 


«rapid 100 ui/ml optiset sol iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne 
* rapid 100 ui/ml optiset sol iniett - uso sottocutaneo 
cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne 


«rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 


«rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 


rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 


«rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) per opticlick 3 ml 10 cartucce 


rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) per opticlick 3 ml 3 cartucce 


*_ rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) per opticlick 3 ml 4 cartucce 


«rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) per opticlick 3 ml 5 cartucce 


«rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) per opticlick3 ml 6 cartucce 


« rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) per opticlick3 ml 9 cartucce 


LANTUS 
SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


« 100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 3 ml 5 
cartucce 


* 100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - flaconcino 10 ml 
1 flaconcino 


* 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 penne preriemp 


* 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 1 penna preriemp 


‘ NOVONORDISKA/S 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna pre-riempita (olostar)3 ml 10 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (olostar)3 ml 3 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna pre-riempita (olostar)3 ml 4 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 6 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 8 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna pre-riempita (olostar)3 ml 9 penne preriemp 


100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 10 penne monouso 
3 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 3 penne monouso 3 
ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 4 penne monouso 3 
ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 5 penne monouso 3 
ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 5 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 10 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 2 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 4 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett in cartuccia - uso sottocutaneo - 
cartuccia vetro per opticlick 3 ml 5 cartucce 

100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia 
vetro per opticlick 3 ml 1 cartuccia 


100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia 
vetro per opticlick 3 ml 10 cartucce 


100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia 
vetro per opticlick 3 ml 3 cartucce 


100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia 
vetro per opticlick3 ml:4.cartucce 


100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia 
vetro per opticlick 3:mf:6:gartucce 


100 iu/ml sol iniett in°Gartuecia uso sottocutaneo cartuccia 
xetro per opticlick 3:ml 8 cartucce 


100:iu/mat:sol iniett'in:Cartuccia:uso:softecutaneo. cartuecia 
vetro per opticlick3 ml 9 cartucce 


LEVEMIR 


* 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro 
(penfill) 3 ml 1 cartuccia 


* 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro 
(penfill) 3 ml 10 cartucce 


+ 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro 
(penfill) 3 ml 5 cartucce 


+ 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (flexpen) 3 ml 1 penna preriempita 


* 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (flexpen) 3 ml 10 penne preriemp 


+ 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (flexpen) 3 ml 5 penne preriemp 


* 100 u/ml sel iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (innolet) 3 ml 1 penna preriempita 


* 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (innolet) 3 ml 10 penne preriemp 


* 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (innolet) 3 ml 5 penne preriemp 


NOVOMIX 

e _ rr__.22__}/-_- 
50/50 100 u/ml - penfill sosp iniett - uso sottocutaneo 3,0 
ml 1 cartuccia vetro 


50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 1 penna 
preriempita 


50/50 100 u/ml flexpen sesp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 10 penne 
preriemp 


50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 5 penne 
preriemp 


50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartucce 


50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 


NOVORAPID. 


- SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


Serie generale - n. 206 


* 70/30 100 u/mlflexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 1 penna 
preriempita 

» 70/30 100 u/mlflexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 10 penne 
preriemp 

» 70/30 100 u/mI flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 5 penne 
preriemp 

*» 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 1 cartuccia 


* 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartuccia 


« 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 


» flexpen 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


NOVO NORDISKA/S 


» innolet 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo ed ev 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3.0 ml 5 penne 
preriemp 

* 100 u/mi sol iniett 1 fiala 10 ml uso sottocutaneo 

* flexpen 100 u/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
ml uso sottocutaneo 


»_ novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 1,5 ml uso 
sottocutaneo 


novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


» pumpcart- 100 u/ml- soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo o endovenoso- cartuccia (vetro)- 1.6 ml- 5 
cartucce 


*  pumpcart - 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso 
sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) 1,6 ml - 25 
(5x 5) cartucce 


OPTISULIN 


* 100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia uso 
sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 10 cartucce 


* 100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso 
sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 4 cartucce 


* 100 ui/mI- soluzione iniettabile in cartuccia- uso 
sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 5 cartucce 


* 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) 10 ml- 1 flaconcino 


* 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo» flaconcino (vetro) 5ml- 10flaconcini 


» 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 2 flaconcini 


* 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 5 flaconcini 


* 100 ui/mI- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)-3 ml- 1 
penna preriempita 

» 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 10 
penne preriempite 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml-3 
penne preriempite 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)-3 ml-4 
penne preriempite 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)-3 ml-5 
penne preriempite 

* 100 ui/mI- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 6 
penne preriempite 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 8 
penne preriempite 

» 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml-9 
penne preriempite 


* 100 ui/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar}- 3 ml-1 
penna preriempita 
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* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-10 
penne preriempite 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-3 
penne preriempite 

* 100 ui/mI- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 

cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-4 

penne preriempite 

100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 

cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml- 5 

penne preriempite 


* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-6 
penne preriempite 

« 100 ui/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-8 
penne preriempite 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-9 
penne preriempite 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 1 cartuccia 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 10 cartucce 

« 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 3 cartucce 

« 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 4 cartucce 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 5 cartucce 

« 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 6 cartucce 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 8 cartucce 

* 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 9 cartucce 

« 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) Sml- 1 flaconcino 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK'A/S 


« 100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 


- 100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 

* 40 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 

* 40 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 

* flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 

* flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


* flexpen 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 

innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 

*  novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


-  penfill 100iu/mlsosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


TOUJEO 
SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


* 300 unità/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) - 1.5 ml 
-10 penne pre-riempite 

* 300 unità/ml- soluzione iniettabile in penna preriempita - 
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
1,5 ml - 1 penna preriempita 

- 300 unità/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - 
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
1,5 ml - 3 penne preriempite 

- 300 unità/ml- soluzione iniettabile in penna preriempita - 
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
1,5 ml - 5 penne preriempite 


Trimetazidina 


x 


VASTAREL 
ISTFARMSBIOLSTRODERSRL 


* 20 mg compresse rivestite 60 compresse 


Anastrozolo 


Ì 


ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 

e _Y 

«1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

*» 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

«1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

*» 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvce/pvdc/al 

«1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdcral 


+ 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/pvdc/al ; 


+ 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 


pve/pe/pvde/al 

«1 mg compresse rivestite confilm 100 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 

«1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 

+ 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 

+ 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 

*_1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/pef/pvdc/al 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvce/pe/pvdc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 

«1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 

*« 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/pe/pvdce/al 

*_1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 


ANASTROZOLO ALTER 
LABORATORI ALTERSRLE: 


*» 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


pvc/al 


+ 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/al 


ANASTROZOLO CRII 
CRINOSSRA, 


* 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pve/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvce/pvdc/al 


ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.RA 

* 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 

» 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 

+ 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al conf. osp. 

» 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al conf. osp. 

* 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


» 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 
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«1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


« 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf, osp. 


ANASTROZOLO PROFESSIONALCARE 
PROFESSIONALCARE SRI. 


«1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


ANASTROZOLO SANDOZ 

SANDOZSRA: 

* 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone 
hdpe 

«1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/al 

« 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 

= 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone 
hdpe 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 

« 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone 
hdpe 

«1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 

« 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone 
hdpe 

* 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone 
hdpe 

* 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/al 

« 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone 
hdpe 

«1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pveral 

« 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in flacone 
hdpe 

* 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone 
hdpe 

* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/al 

«1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone 
hdpe 


ANASTROZOLO SUN 


SUN PHARMACEUTICAL' INDUSTRIES (EUROPE) BV. 


« 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/al 


« 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


«1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pve/al 


ANASTROZOLO TEVA 

TEVAITALIA SRL 

« 1 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister 
pve/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/pvde/al 

« 1 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 

* 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 

«1 mg compresse rivestite con film 30 (3x10) compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

« 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


| ERISTROL 


= (GENETICS. 


+ 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pve/pvdcral 


*» 1 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 


* 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


*_ 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


*_ 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


+ 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 


«1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


«1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
| ZENTIVATTALIASRI. 


* 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvce/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvelc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 

«1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvce/pe/pvdc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 

* 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvce/pe/pvde/al 

*_ 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvce/pe/pvdc/al 

+ 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf; ésp: 

+ 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 

« 1 mg compresse rivestite ‘ton film 50 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al'conf. osp. 


E.higiosriipresse rivestite coi nî:500 compresselniblistet 


pve/pe/pvdc/al conf. osp. 


* 1 mg compresse rivestità con:film 56 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 


*_ 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


+ 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 


«1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


* 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pe/pvdce/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvce/pe/pvde/al 


*_ 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al conf. osp. 


ARIMIDEX | — 
ASTRAZENECA UKLIMITED 


* 100 compresse 1 mg 


20 compresse 1 mg 


* 28compresse 1 mg 


30 compresse 1 mg 
* 300 compresse 1 mg 
*_ 84 compresse 1 mg 


JUSTPHARMASRL: 


«1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvdcral 


EXTROPLEX 


FARMA GROUP S.RE 


* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


+ 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


GRISET 


* 1 mg compresse rivestite 28 compresse 


Serie generale - n. 206 


RAOLOZ 
GENETICS.RA: 


» 1 mg compresse rivestite 28 compresse 
RENAZOLE | 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO: 
LISAPHARMA S.P.A: 


* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


Exemestane 


d 


« DOC GENERICI SRL 


AROMASIN 

PFIZERITALIA:S.RiL: 

* 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister 
* 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister 
» 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister 
* 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister 
* 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister 


* 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister 


AXELTA 
(GENETICISRA: 


* 25 mg compresse rivestite 30 compresse 


EXEGEN 
GENETICS:PA: 


» 25 mg compresse rivestite 30 compresse 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 

* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE ACTAVIS 

ACTAVISGROUF:PTC'EHE 

» 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pve/ 

* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pve/ 

» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pve/ 

* 25 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister 
al/pvc/ 

* 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pvc/ 

* 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pve/ 


EXEMESTANE DOC GENERICI 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


EXEMESTANE MYLAN GENERICS 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


«25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


+ 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


«25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvce/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


«25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvde/al 


«25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


EXEMESTANE PFIZER 
PFIZER ITALIA SRI. 


+ 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister al- 
pvde/pve-pvdc 

«+ 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister al- 
pvde/pve-pvdc 


«25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister al-pvdc/ 
pre-pvde 


* 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister al-pvdc/ 
pve-pvde 


+ 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/ 
pve-pvde 


= 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/ 
pve-pvde 


EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
PHAROS GENERICS LIMITED. 


* 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


+ 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


+ 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


«25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


EXEMESTANE SANDOZ 

SANDOZSEA. 

* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-alu 


* 25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvdc-alu 


+25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pve/pvde-alu 


+ 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvde-alu 


+ 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvdc-alu 


«25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc-alu 


* 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvce/pvdc-alu 


«25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/pvec-alu 


EXEMESTANETEVA 
TEVAITALIA SRL. 


+ 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/pvde/al 

+ 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

+ 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


ZENTIVA ITALIA SÌ 


+ 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdcral 


EXEMESTANE ZENTIVA. 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


+ 25 mg compresse rivestite con film 30 (30x1) compresse 
monodose in blister pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


*_ 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvce/pvdc/al 


MESTANE 
PHETS.RA. 


+ 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/ 
pve-pvde 

« 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/ 
pve-pvdce 


Letrozolo 


di 


| PRICETAGSPA 


 GENETICSRA. 


-FARMAGROUP.SRL 


CALANTHA 

BENEDETTI &CO-S.PAS 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pvdc/pve/pe/pvdc 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 


« 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pvde/pve/pe/pvde 


«2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvdc/pve/pe/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pvde/pve/perpvde 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvde;ti:.i%. 


FEMARA 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
1:30 compresse 2,5. mg 


FEMARA 
MEDIFARM SRL: 


+ 30 compresse 2,5 mg °° 


FEMARA 

NOVARTIS EUROPHARMLTD: 
* 100 compresse 2,5 mg 

* 30 compresse 2,5 mg 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvde 


«2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 


« 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


FEMARA 


* 30 compresse 2,5 mg 


GOSURAN 


+ 2,5 mg compressa rivestita con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


LETRIX 


« 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvdc/pvc/pe/pvde 


«2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
alfpvde/pve/perpvde 


LETROCET 

RATIOPHARM GMBH 

+ 2,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

*_2,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

* 2,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


 LETROZOLO CRINOS 


DOC GENFRICISAL 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 


| LETROZOLOFIDIA 
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» 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pveral 


LETROZOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHI 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/al 


LETROZOLO AHCL 

ACCORDHEALTHEARE LIMITED 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
al/pve/pvdce 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pve/pvde 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pve/pvde 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/pve/pvde 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pve/pvde 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


LETROZOLO BLUEFISH 
BLUEFISH PHARMACEUTIGALS AB 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in pvc/ 
pe/pvdc/al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in pvc/ 
pe/pvdc/al 


CRINOS SA. 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


al/pve 


FIDIA FARMACEUTICI S.P:A: 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 
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+ 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 


«+ 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/al 


«2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvce/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvce/al 


LEFROZOLO GERMED 

GERMED PHARMA SEA 

«2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


« 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


«+ 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


«2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


«2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


«2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
al/pve/pvdc 


LETROZOLO MYLAN GENERICS 
- MILANSBA __- 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

«2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 

« 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 

«+ 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 

«2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
flacone hdpe 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvelc-al 

+ 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
flacone hdpe 

« 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

«+ 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in 
flacone hdpe 

«2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

«2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
flacone hdpe 

« 2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 

«2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 
flacone hdpe 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 

«2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvde-al 

« 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 

«+ 2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 

«2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvce/pvdc-al 


- PENSA PHARMASPA 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 

pve/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone 
hdpe 

+ 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

«2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 

flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 


LETROZOLO MYLAN PHARMA 
MILANSPA. 


+ 2.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


« 2.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


+ 2.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

* 2.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pve/al 


LETROZOLO PENSA 


* 2,5 mg compresse rivestite ton film 28 compresse in blister 
pvc/al S ni 


+ 2,5 mg compresse rivastite:con film 30 compresse in blister 
pvc/al 

x;2,5 mg compresserivestite con film 100.compresse in 
blister.pye/al 


| LETROZOLO SANDOZ 
- SANDOZIRA 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister da 10x10 pvc/pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

«2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc&/pe/pvelc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


«2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvce/pe/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/pe/pvde/al 


LETROZOLO TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 


LETROZOLO TEVA 
TEVA TALIASRI. 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister 
pve/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pvdc/al confezione ospedaliera 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvce/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


>. LETROZOLO ZENIIVA 
ZENTIVA ITALIASRL 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

=» 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


(GENETIC SPA. 


* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 


Cetrorelix 
| CETROTIDE.. 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 


- 


» 0,25 mg 1 flacone polvere + 1 sir preriemp solv per 
preparazioni iniettabili 

» 0,25 mg 7 flaconi polvere + 7 sir preriemp solv per 
preparazioni iniettabili 

* 3 mg 1 flacone polvere + 1 sir preriemp solv per 
preparazioni iniettabili 


Clomifene 


>. CLOMID 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A: 


« 50 mg compresse 10 compresse 


Fulvestrant 
FASLODEX 


| ASTRAZENECA UKLIMITED 


» 250 mg/5 ml sol iniett - uso im - sir preriemp (vetro) -5 ml 2 
sir preriemp + 2 aghi di sicur 


* 250 mg/5 ml sol iniett 1 sir preriemp 5 ml +1 ago uso im 


>. FULVESTRANT SANDOZ 
SANDOZS:RA: 
* 250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 
siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago sterilascioe 


* 250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 
siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago sterilascioe 


FULVESTRANTTEVA 


EVA 


» 250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 
siringa da 5 ml con ago di sicurezza 

* 250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 
siringhe da 5 ml con ago di sicurezza 
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Ganirelix 


d 


GANIRELIX SUN 
SUN:PHARMACEUTICAL'INDUSTRIES(EUROPEYBV= > 
+ 0,25 mg/0,5 ml sol iniett in sir preriemp 1 sir preriempita 


«0,25 mg/0,5 ml sol iniett in sir preriemp 5 sir preriemp 


ORGALUTRAN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED | 


+ 0,25 mg/0,5 ml sol iniett 1 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso 
sottocutaneo 


«0,25 mg/0,5 ml sol iniett 5 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso 
sottocutaneo 


Desmopressina 


DESMOPRESSINA PH&T 
PHETSRA 


x 


«0,1 mg compresse, 30 compresse 


»_0,2 mg compresse, 30 compresse 


EMOSINT 
REDRIONS.PA. .. 
« 20 mcg/1 mlsoliniett 10 fiale da 1 ml 

* 4mcg/0,5 ml sol iniett10fiale 0,5 ml 


ENUPRESOL. 
LABORATORIO REIGJOFR 


« 360 meg/mi soluzione orale 1 flacone da 15 ml in ldpe con 
siringa graduata 


MINIRIN/DDAVP 
FERRINGSPA. 


* 120 meg compresse sublinguali 10 compresse 
«120 meg compresse sublinguali 100 compresse 
* 120 meg compresse sublinguali 30 compresse 
+ 240 meg compresse sublinguali 10 compresse 
* 240 mcg compresse sublinguali 100 compresse 
+ 240 meg compresse sublinguali 30 compresse 
«60 mcg compresse sublinguali 10 compresse 

+ 60 mcg compresse sublinguali 100 compresse 
«60 mcg compresse sublinguali 30 compresse 

« 0,1 mg/ml gocce nasali, soluzioniflacone 2,5 ml 
- 4mcg/ml sol iniett10 fiale 


* 50 mcg/ml spray nasale, solflacone nebulizzatore 2,5 ml 

NICTUR 

GPRFPHARMSZ:A: 

« 360 mcg/mi soluzione orale 1 flacone da 15 ml in |dpe con 
siringa graduata 

PRESINEX 

PH&ETSRA: 


« 10 meg spray nasale, sol flacone 6 ml 


Terlipressina 


GLIPRESSINA 
FERRINGS.PA. 


«0,1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 8,5 ml 


«0,2 mg/ml polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 
solv 5 ml 


STEMFLOVA 

IS PHARMACEUTICALS LIMITED 

«0,2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 5 ml 
TERLIPRESSINA SUN Gi = 
SUN'PHARMACEUTICAL' INDUSTRIES (EUROPE) BM: 


+ 0,1 mg/ml sol iniett 5 fiale in vetro da 8.5 ml 


> 


VARIQUEL 
{5 PHARMACEUTICALS LIMITED 


+ 1 mg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino da 1 mg 
polvere + 1 fiala da 5 ml solv 


* 1 mg polvere e salv per sal iniett 5 flaconcini da 1 mg 
polvere + 5 fiale da 5 ml solv 


Idroclorotiazide 
{Anche effetto mascherante) 


. ESIDREX. — 


NOVARTIS FARMAS.RA 


« 25 mg compresse 20 compresse 


Idroclorotiazide + Benazepril 
(Anche effetto mascherante) 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 

AUROBINDO: . 

AUROBINDO PHARMA ITALIA) S.R 

+ 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in contenitore pp 

«10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 

* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 

+ 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


10mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 

in contenitore pp ff" 

* 10mg/12.5 mg compiesserivestite con film 30 compresse 
in blister al/al di 

10 mg/1:25 mg Compresse rivestite còn:filni 30:compresse 
in contenitore pp 

« 10mg/12.5 mg compresse. fivestite con film 42 compresse 

in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 

in blister al/al 

«10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 

«10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pp 

« 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 

in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 

in contenitore pp 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 

« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 

in blister al/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 

in blister al/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

+ 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in contenitore pp 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister al/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in contenitore pp 


_ SANDOZ 


CIBADREX 


» 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pp 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


» 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 


EGSRA: 
» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


+ 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


= 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 


» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


=» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 


» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


» 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pp 


BENAZEPRILIDROCLOROTIAZIDE 


SANDOZSPA. 

+ 10 mg+ 12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister aclar/pvc/al 

+ 10 mg+ 12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister aclar/pvc/al 

» 10 mg+ 12.5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister aclar/pvc/al 

» 10 mg+ 12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister aclar/pvc/al 

» 10 mg+ 12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister aclar/pvc/al 

* 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

* 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

» 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

» 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

* 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/pvc/al 


MEDA PHARMA SPA; 


* 10 mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film14 
compresse 


» 10 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


+ 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film14 compresse 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film14 compresse 


> TENSADIUR 
MEDA PHARMA SPA. 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film14 
compresse 


10 mg + 12,5 mg compresse con film 28 compresse 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


) . ZINADIUR 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA: 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


Idroclorotiazide + Bisoprololo 
{Anche effetto mascherante) 


 BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE 


MYLAN GENERICS 
MYLANSPA 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 

5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


>. LODOZ 
MERCKSERONO:S.PA. 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 

10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 
30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 
50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
50 compresse rivestite con film da,5 mg/6,25 mg 
60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 
90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


Idroclorotiazide + Candesartan cile: 


{Anche effetto mascherante) 


% 


|. TAKEDA ITALIA SP. 


. ACTAVIS GROUP PICI 


BLOPRESID — 


32 mg /12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


« 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
« 32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


* 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


* 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


+» 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


+ 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


* 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


«32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


* 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


100 compresse in blister 


+ 14 compresse in blister 


16/12.5 mg 100 compresse in blister (al) 
+ 16/12.5 mg 14 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 20 compresse in blister (al) 
+ 16/12.5 mg 28 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 300 compresse in blister (al) 
« 16/12.5 mg 50 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 56 compresse in blister (al) 
« 16/12.5 mg 7 compresse in blister (al) 
+ 16/125 mg 98 compiésie ifi{blister (al) 


20 compresse in blistett .; 


* 28 compresse in blister: 


300 compresse in blister 


50 compresse in:blister: 


56 compresse in blister 


* 7 compresse in blistét, 


98 compresse in blister 


* 98x1 compresse in blister 


CANDESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
ACIAVIS 


« 16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

« 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 
* 8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

« 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 

* 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pve/ 
pvdc/al 

«8 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ALTER 

LABORATOREALTERS:RIE: 

* 16 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse 
» 32 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 
- 32 mg+ 12,5 mg compressa 28 compresse 
* 32 mg + 25 mg compressa 7 compresse 

» 32 mg + 25 mg compressa 14 compresse 

* 16 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 
» 16 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse 
* 32 mg+ 12,5 mg compressa 14 compresse 


» 32 mg + 25 mg compressa 28 compresse 


CANDESARTAN E IDROCLOROTI AZIDE 

AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA {ITALTAYS:RIE: 

* 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

DOC GENERICI 

BOCGENERICISRE: 

*_16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


» 16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


+ 8mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 8mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 8mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/ 
al 


* &mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


+ 8mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


»_ 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister puc/ 
pvdc/al 


* 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


» 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 
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«32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


« 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
+ 32 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 


«32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«32 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


« 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


e 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


«32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


e 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvec/al 


«32 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 

e 32 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 

«32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«+ 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

« 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

e 32 mg/25 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

+ 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

+ 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTANE IDROCLOROTIAZIDE EG. 


EGISIPA: 

«16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc- 
pvde/al 

e 16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 112 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 126 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 140 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

+ 16 mg/12,5 mg compresse 154 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

e 16 mg/12,5 mg compresse 168 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

e 16 mg/12,5 mg compresse 182 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 196 compresse in blister 
pve-pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvec/al 

« 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc- 
pvde/al 

e 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

« 8mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


"EG : 


+ 8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


+ 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/ 
al 


« 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
EUROGENERICI 


* 16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

« 16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvefal 

«16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

« 16 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pvesal 


16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
alpve/al 


16 mg/12,5 mg compifesse 0 x 1 compresse in blister opa/ 

al/pve/al - i 

«16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

«#16 mg/12,5 mé:cbimipresse 56x 1 compressein blister opa/ 
al/puezal 

« 16 mg/12,5 mg compresse.7.compresse in blister opa/ 
al/pvcfal tE 

«16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 

al/pvefal 


16 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 

+ 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvcfal 

* 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvesal 

« 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/ 
alpve/al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 

al/pvefal 

* 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

« 32 mg/12,5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
alpve/al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

* 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 32 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvefal 

« 32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 


32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


Serie generale - n. 206 


+» 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


» 32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


» 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 32 mg/25 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


» 32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


» 32 mg/25 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 32 mg/25 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


+ 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


+» 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


» 32 mg/25 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
alfpve/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* &mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvce/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTI AZIDE 
HECS 
KAKA DD NOVO MESTI 


* 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pveal 

* 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvcal 

* 16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

» 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvde-al 

«16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


» 16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 
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Serie generale - n. 206 


16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvde-al 

32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 84 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvdc-al 
8&mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

8mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

&mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

&mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

&mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


+ 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvce-al 


* &mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


«8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


« 8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


+ 8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

« 8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


«8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

+ 8mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

* 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


«8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

MYLAN 

MYLANES:PA: 

* 32mg/12,5mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


+ 32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


« 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvesal 


+ 32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvefal 

* 32mg/12,5mg compitesse 14 compresse in blister pvc/al 

* 32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

* 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


«_32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario. si 


* 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


confezione calendario 
+ 32mg/12,5mg comprésse 30 tompresse in flacone hdpe 
» 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/12,5mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 


+ 32mg/25mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


+ 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

* 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


» 32mg/25mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


+ 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
* 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
+ 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


* 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


» 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


+ 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


« 32mg/25mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/25mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/25mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/12,5mg compresse 15 compresse in blister pvc/al 
+ 32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


+ 32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


+ 32mg/12,5mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/25mg compresse 15 compresse in blister pvc/al 
« 32mg/25mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


* 32mg/25mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 


. Mans 


 SANDO. 


CANDESARTAN E IPROCLOROTIAZIDE 
MYLAN GENERICS 
MYLANIS:P.A 


* 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
al-pve/al 


» 8mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


* 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


» 8mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


MYLAN PHARMA 


* 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* &mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvec/al 


» 8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


SANDOZS:PA: 

* 16 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

» 16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
* 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 

» 16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 
= 16 mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 
* 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
» 16 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

» 16 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


* 16 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister al/ 
almonodose 


* 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
* 16 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 

» 16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 
» 16 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 

» 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
* 16 mg/12.5 mg compresse14 compresse in flacone hdpe 
» 16 mg/12.5 mg compresse7compresse in flacone hdpe 

» 8mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

*» 8 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

+ 8mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
* 8mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

+ 8mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
» 8mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

» 8mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 

» 8mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 
» 8mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 
* &mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

» 8mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 

» 8mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

* 8 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


» 8mg/12.5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/ 
al monodose 


» 8mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
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« 8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
* 8mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 

« 8mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 

* 8mg/12.5 mg compresse 7 compresse in flacone hdpe 
« 8mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 

* &mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 
« 8mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 

» 8mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 

e 8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
+ 32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
e 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
« 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
e 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
«32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
« 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
«32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
« 32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
«32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 

« 32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister alal 
« 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
« 32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

e 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

« 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
«32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

* 32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
«32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 

+ 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
«32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
«32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 

« 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


«32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


CANDESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
TEVAITALIA 

TEVATTALIA:S:RE: 

« 16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

« 16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 

« 16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


*16/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


«_16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
*_16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
«_16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


e 16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


* 16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


+ 16/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


e 16/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
+ 16/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
e 16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


« 16/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


«+ 32/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
- 32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
* 32/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 
« 32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 32/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


* 32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
«_ 32/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
* 32/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


« 32/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


* 32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


« 32/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister 
monadlose al/al - confezione ospedaliera 


- 32/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
* 32/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


« 32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


VI.RELPHARMA —. 


+ 32/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


32/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 32/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 15 compresse in blister al/al 


+ 32/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


32/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


« 32/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


32/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


* 32/25 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


- 32/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


* 32/25 mg compresse 98x1] compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


+ 8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


« 8/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


« 8/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


+ 8/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


+ 8/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


« 8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedali 


» 8/12,5mg compresse 7 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse:80:-comipresse in blister al/al 
*_.8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


8/12,5. mg. compiesse 98x1, compresse'in blister monodose 
al/al’- confezione ospedaliera É 


CANDESARTAN E IDRO 


VERELPHARMAS.A:S DICARLETTO LORELLA EC. 
* 16 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
* 32 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 


+ 32 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA 


ZENTIVA ITALIA SRL. 


+ 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 

«16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 


+ 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

« 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


+ 8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA ITALIA 

ZENTIVA:TTALIA:S:RE: 

*» 32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pve-al 

» 32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pve-al 

* 32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pvc-al 

* 32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc-al 

» 32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pvc-al 

+ 32/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 

» 32/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 

» 32/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 


* 32/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 


CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE 

LICONSA 

LABORATORIOS LICONSA, 5 A nu 66° 

* 16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

*_ 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

* 16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

«16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

» 16 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister 
alpve/pe/pvde 

* 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

* 16 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

*_ 16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

* 16 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
al-pve/pe/pvde 

- 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

*» 16 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister 
al-pve/pe/pvde 

* 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

*_ 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

* 16 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister 
al-pve/pe/pvde 

» 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

»_ 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

* 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

* 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

» 32 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister 
akpvc/pe/pvde 

» 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

» 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

» 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

* 32 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
al-pve/pe/pvde 

*_ 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

» 32 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister 
ab-pve/pe/pvde 

+ 32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

» 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 


» 32 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister 
al-pve/pe/pvde 
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FORUS. 
SFGROUBSRI. 
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32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

32 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

32 mg/25 mg compresse 50x1 compresse in blister al-pvc/ 
pefpvdce 

32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

32 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

32 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

8mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

&mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

&mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

&mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

8mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

&mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

&mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvde 

&mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

8 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdce 

8mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/ 
pefpvdce 

&mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 

&mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister al-pvc/ 
pe/pvdc 


16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 


pvdc/al 


IDROneNs nin di. ci 


SO.SEPHARMSR.L SOCIETÀ DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA 


FARMACEUTICA: ED:AFFINI 


16 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


- KRKADD NOVO MESTO 


+ 16 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 8mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* &mg+ 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


KARBICOMBI 


«16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

«16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

« 16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 

al/pvc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

+ 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

« 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 

pvdc-al 

16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 

alfpve-al 


16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 

pvdc-al 

«16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al gir 

+ 16mg/12,5 mg compresse S0.compresse in blister opa/ 

al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg comprèssèe:90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al ù 


166/125 mg'corri presse 98 tomi presse in'blistar' opa” 
al/pve-al 


16 mg/12,5 mg conipresse:98 compresse in blister pvc/ 

pvdc-al 

* 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

* 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

« 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 

al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 

al/pve-al 

* 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

* 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

+ 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 

pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvce-al 

32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 

al/pvc-al 

* 32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

+ 32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

« 32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 

pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


+ 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


* 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 
32 img/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvedc-al 
32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 84 compresse in pvc/pvedc-al 
32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvdc-al 
8mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve-al 

8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

&mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvcal 

&mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

&mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

&mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

&mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvec-al 

&mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pveal 

8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvcal 

8mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 

&mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 

8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvcal 

8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


RATACAND PLUS 
'ASTRAZENECA SPA. 


16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

16/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 28x1] compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 98 x1 compresse in blister pve/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse7 compresse in blister pvc/pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


Serie generale - n. 206 
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«32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvde 


«32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvde 


«32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvde 


e 32 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


* 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvde 


«32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/ 
pvde 


« 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pvde 


«32 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


«32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


e 32 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


«32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 


«32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


e 32 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


+ 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


«32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc 
e 32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc 
+ 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 


e 32 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


«32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdce 


+ 32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


e 32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc 


«32 mg/25 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvde (dose unitaria) 


« 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc 


e 32 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


«32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 
«32 mg/25 mg compresse 98compresse in blister pvc/pvdc 


«32 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/ 
pvde (dose unitaria) 


« 8/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 

e 8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«_8/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 

* 8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«_ 8/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«812,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«812,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


= 8/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


*... CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDOZ.S:PA: 


* 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 


>. CAPTOPRIL'IDROCLOROTIAZIDE 
RAFTIOPHARMITALIA 
RATIOPHARMITALIA SR. 


* 50 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 


50 mg+25 mg compresse 100 compresse in flacone ppe 
« 50 mg+25 mg compresse 20 compresse in flacone ppe 
* 50 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
«50 mg+25 mg compresse 50 compresse in flacone ppe 


* 50 mg+25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 


50 mg+25 mg compresse 60 compresse in flacone ppe 


» 50 mg+25 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 


50 mg+25 mg compresse 12 compresse in blister pvc/al 


* 50 mg+25 mg compresse 12 compresse in flacone ppe 


50 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 


« 50 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


50 mg+25 mg compresse 28 compresse in flacone ppe 
« 50mg+25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


* 50 mg+25 mg compresse 30 compresse in flacone ppe 


Idroclorotiazide + Captopril 
{Anche effetto mascherante) 


)ACEDIUR 
‘A-MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRI 
* 50 mg + 15 mg compresse 12 compresse 


« 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 


). ACEPLUS 
BRISTOL'MYERSSQUIBB:SIRESS: 
«50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 

>. CAPTOPRILE IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
HEXAL:SRA: 


« 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 


i. CAPTOPRILE IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
GENERICS 
MILANSPA 


« 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 


Idroclorotiazide + Cilazapril 
{Anche effetto mascherante) 


>... INIBACE PLUS 
ROCHE 
» 5mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


>. INITISSPLUS 
CRINOSS.PA. 


* 5mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


Idroclorotiazide + Enalapril 

(Anche effetto mascherante) 

> ACESISTEM 
SIGMA TAL INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 


"a 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


* 20mg + 12,5 mg ceimipiresse blister 14 compresse 


>. CONDIUREN 
DAICHISANKYO EUROPE GMBH 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


«20 mg+12,5 mg compresse 14 compresse 


>. ELEKTRA 
CRINOSS.PA. 


20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/ 
pve 


20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/ 
pve 


20 mg + 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/ 
pre 


* 20mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


+ 20mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


+ 20mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


> ENALAPRILE IDROCI OROTIAZIDE AL MUS 


*_ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


>. ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 


LABORATORLALTER:S:R. 


« 20 mg + 12, 5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRIL EIDROCLOROTIAZIDI 
AURORINDO. co 


Serie generale - n. 206 


ENALAPRILEIDROCLOROTIAZIDE 
ANGENERICO 
‘ANGENERICO SIRA: 


* 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvce/al 

+ 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvce/al 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL: 


* 20 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse 


| ENALAPRILEIDROCLOROTIAZIDE DOC. 


GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


* 20 mg+ 12,5 mg compresse 28 compresse 


ENALAPRILEIDROCLOROTIAZIDE 
GERMED 
GERMED PHARMA 524 


* 20mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRILE IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 

MR — 

» 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 

» 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 

+ 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pefal 

* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 

» 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


» 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pe/al confezione calendario 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


» 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
aclar/al confezione calendario 


+ 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
aclar 


* 20 mg/12,5 mg compresse 30 x 1 compresse in blister pvc/ 
aclar/al conezione monodose 


* 20 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 
al/pefal confezione monodose 


+ 20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


«20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


«+ 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


«20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


. ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 

GENERICS 

MYLAN:S.RA: 

«20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/ 
opa-al-pvc 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/ 
opa-al-pvc 

*_ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
opa-al-pvc 

«20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/ 
opa-al-pve 

«20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/ 
opa-al-pvc 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA SPA. 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


 ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
RANBAXY 
RANBAXY ITALIASPA. 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
SIGMA-TAU 

SIGMA TAL INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITESPA 
+ 20 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 


«20 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


ENALAPRIL'EIDROCLOROTIAZIDE 
SIGMA-IAU GENERICS. 


«20 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 


e 20 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


- ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA 

ZENTIVATTALTA SRL: 

«20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
| ENALAPRILIDROCLOROTIAZIDE EG... 
EGISIPA: 
«20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 
* 20mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
«20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
* 20mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
«20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
«20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
«20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
«20 mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
e 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 
«20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
e 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
«20 mg + 12,5 mg compresse 120 compresse in blister al/pvc 
e 20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/pvc 


«20 mg + 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/pvc 


ENALAPRILIDROCLOROTIAZIDE HEXAL 

HEXALSRA. 

«20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

«20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

«20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

«20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

«20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


‘ .SANDOZIGMBH: 


+ 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
alfpve/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

*_ 20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvefal 

«20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvefal 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AG 


* 20 mg + 6mg compresse 100 compresse in blister al/al 

+ 20 mg + 6mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 
* 20mg + 6mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 20 mg + 6 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 20 mg + 6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

* 20 mg + 6 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

« 20 mg + 6mg compresse 49 compresse in blister al/al 
«20 mg + 6mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 
« 20 mg + 6mg compresse 50 compresse in blister al/al 

+ 20mg + 6 mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 


+ 20 mg + 6 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


| ENALAPRIL IPROCLOROTIAZIDE || 


RATIOPHARM 

RATIOPRHARM GMBH: 

+ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc È 

* 20mg+12,5mg compresse/28 compresse in blister al/ 
pa/al/pve i 

* 20mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/ 
pa/al/pve 

# 20mg +,12,5 mg’ tomptesse 84 compresse in:blister al/ 
palal/pve ù di 


« 20 mg + 12,5 mg compresse;90 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 


. ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


SANDOZSPA. 

+ 20 mg + 6mg compresse 100 compresse in blister al/al 
+ 20mg + 6 mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 
«20 mg + 6 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

+ 20 mg + 6mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 20 mg + 6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

* 20 mg + 6mg compresse 30 compresse in blister al/al 

* 20 mg + 6 mg compresse 49 compresse in blister al/al 

« 20 mg + 6mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 
* 20 mg + 6 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

+ 20 mg + 6mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 


* 20 mg + 6mg compresse 98 compresse in blister al/al 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
GMBH 


+ 20mg/12.5 compresse 50x1 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 

* 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 

+ 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 

* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 

* 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 

* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 

* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 

* 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 

«20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 


ENEFIN. 


(SFEGROUPSRL. 
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* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 


* 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pa/ 
al/pve 


ENALAPRILIDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVATTALIASRL 

* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


«20 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


=» 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 

EUROGENERICI 

EGSRA: 

» 20 mg/6 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

» 20 mg/6 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

* 20 mg/6 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


» 20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6mg compresse 112 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


+ 20 mg/6 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


» 20 mg/6 mg compresse 200 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 20 mg/6 mg compresse 200 compresse in contenitore pp 

+ 20 mg/6mg compresse 250 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

=» 20 mg/6 mg compresse 250 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


» 20 mg/6 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

= 20 mg/6 mg compresse 40 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

» 20 mg/6 mq compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 20 mg/6 mg compresse 500 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 20 mg/6 mg compresse 500 compresse in contenitore pp 


= 20 mg/6 mq compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

» 20 mg/6 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

* 20 mg/6 mg compresse 70 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

* 20 mg/6 mg compresse 80 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

+ 20 mg/6 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


+ 20 mg/6 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


=» 20 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse 
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).. GENTIPRESS 
NEOPHARMED GENTILE SRL 


«14 compresse 20 mg + 6 mg 
LANETI 
SO.SE.RHARM SRL SOCIETA DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA EDAFFINI 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
}.. NEOPREX 
SIGMA=TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
* 14 compresse 20 mg + 6mg 
SINERTEC 
MSDITALIA SRI 


«14 compresse 20 mg + 6 mg 


VASORET 
BEFARMA SAL 


«20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (bul) 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 


$i VasoReniei cino 
FARMA:1000:SRE: 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


VASORETIC . 
FARMAROC:S:R.L; 


*_20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


> —VASORETIC- 
FARMAVOX SRL 
+ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


VASORETIC 
FARMEDS.RL. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


> VASORETIG 
GEKOFAR SRL. — 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


>. VASORETIC 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


ì  VASORETIC 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
). VASORETIC 

NEW PHARMASHOP SRL 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


«20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


}... VASORETIC 
i PROGRAMMISANITARI INTEGRATISRI = 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 


« 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (ung) 


Idroclorotiazide + Eprosartan 
{Anche effetto mascherante) 


?. TIARTAN 
ABBOTES:RLE 
» 600/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opaco pvc/aclar/al 


«600/12,5 mg compresse rivestite con film 280 (28x10) 
compresse in blister opaco pvc/aclar/al 


« 600/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opaco pvc/aclar/al 


« 600/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opaco pvc/aclar/al 


EPROSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN. - 
MYLANS.RA 


«600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister aclar/pvc/al 


«600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister aclar/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


+ 600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 


+ 600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 


Idroclorotiazide + Fosinopril 
{Anche effetto mascherante) 


| FOSICOMBI 


RIUNITE:S.Ril: 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


FOSINOPRIE E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDA 
AUROBINDO PHARMA (FFALIAY SRL 


20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


« 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 1000 compresse in flacone 
hdpe 


* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


+ 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


+ 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 


20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


« 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


> FOSINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE 
DOC GENERICI _ 
‘DOC GENERICI SRL. 


* 20mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


« 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
* 20mg+12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 


20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE . 
MYLAN GENERICS 
MYCANSPA: 


20 mg/12.5 mg conipresse. 10 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


*« 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


è FOSINOPRILIDROCLOROTIAZIDE 
TEVA 
| TEVA ITALIA SRL. 


* 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 

« 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


+ 20 mg/12.5 mg compresse 200(20x10) compresse in blister 
al/al (confezione ospedaliera) 


*« 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


« 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al a 
dose singola (confezione ospedaliera) 


>. TENSOZIDE 
BRISTOL MYERSSQUIBBSRL 


* 20mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


Idroclorotiazide + Irbesartan 
{Anche effetto mascherante) 


ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE 
DR.GIUSEPPE RENDE SRL 


300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


| SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB SNC 


Serie generale - n. 206 


+ 300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


COAPROVEL 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 


» 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 


» 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 


» 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 56x 1 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 84 compresse 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 


» 150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


+ 150 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


» 300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


300 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


ELSEDREN 
IPS FARMACEUTICI SRL 


+ 300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


» 150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


» 300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


IFIRMACOMBI 

KEKADD NOVO MESTO 

* 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse 

* 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 30 compresse 

*» 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 

» 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse 

150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/alu/pvc//alu) 56 x 1 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 

* 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 90 compresse 

150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 98 compresse 

» 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 

*» 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/alu/pvc//alu) 28 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/alu/pvc//alu) 30 compresse 

* 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse 

* 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 56x 1 compresse 

» 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 

» 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/alu/pvc//alu) 90 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/alu/pvc//alu) 98 compresse 

* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse 

* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 

blister (opa/all/pvc//all) 30 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 56 compresse 
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«300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 56 x 1 compresse 


«300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 84 compresse 


«300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/jpyvc//all) 90 compresse 


e 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 98 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 


IRBEDIUR 

BENEDETTI @ COSA 

+ 150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


« 300mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 

LABORATORI ALTER SRI. \ 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


e 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


«300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


IRBESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO - 
AUROBINDO PHARMA IITALIA)S.R.L: 


e 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pa/al/pve/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 

compresse in blister pa/al/pvc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 

compresse in flacone hdpe 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 

compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

« 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 

in blister pa/al/pvc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 

compresse in blister pa/al/pvc/al 

e 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

« 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 

compresse in flacone hdpe 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 

compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 

blister pa/al/pvc/al 


+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in blister pa/al/pvc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
inflacone hdpe 

+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister pa/al/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
inflacone hdpe 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
DOC GENERICI SRL 


« 150 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


150 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 

pe-pvdc-al 

+ 150 mgf12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 

* 150 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 

«300 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 

pe-pvdc-al 


300 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/12.5 mg confpresse5o compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al . i 
* 300 mg/12.5 mg compresse 58 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 
«5300 mg/25 mg.eomipresse 14 compresseiiri blister pvc- 
pespwde-al i 
«300 mg/25 mg compresse.28 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al LS 
«300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 

pe-pvdc-al 

> IRBESARTANE IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGSRA: 


« 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 

compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 150 mgf12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

+ 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 

compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 

compresse in blister pvc/pvdc/al 

«150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

+ 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

« 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 

compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 

compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN 


L'URIN (EUROPE) LIMITED 


» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/aclar/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 

in blister pvc/aclar/al 

* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 

» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/aclar/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/aclar/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister pvc/aclar/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 

compresse in blister pvc/aclar/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 

in blister pvc/aclar/al 


IRBESARTANE IDROCLOROTIAZIDE. 


MACLEODSPHARMA 

MACLEODS PHARMA UKTIMITED 

» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/al-pvde 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/al-pvdc 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 

compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 

* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/al-pvde 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister pvc/pe/al-pvdc 


ROTIAZIOE 


MILANS.BA. 


* 150 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 

» 150 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 

ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 

* 150 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone 
hdpe 

+ 150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 

* 150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 

monodose ambra/aclar/pyvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 
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+ 150 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


+ 300 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


e 300 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


e 300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


«300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 


«300 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


« 300 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone 
hdpe 

«300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


«300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 
monodose ambra/aclar/pvc-al 


e 300 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


«300 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


«300 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister ambra/ 
aclar/pve-al 


«300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


«300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


e 300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al confezione calendario 


* 300 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


«300 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 


* 300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister ambra/ 
aclar/pve-al 


* 300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister 
monodose ambra/aclar/pyc-al 


* 300 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


«300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister ambra/ 
aclar/pve-al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
‘MYLAN GENERICS 
. MYLAN . 


«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in flacone hdpe 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvdc/pve/al 

e 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 

« 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvdc/pve/al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in flacone hdpe 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/aclar/al 

* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

« 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/aclar/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvdc/pve/al 

e 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in flacone hdpe 

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 


+ 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

+ 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in flacone hdpe 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

+ 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 

+ 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

+ 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in flacone hdpe 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/aclar/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

« 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 

compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 

compresse in blister pvc/aclar/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in flacone hdpe 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

+ 300 mg/25 mg compresse tivestite con film 28 compresse 
inflacone hdpe A. 

* 300 mg/25 mg compresse. Hvestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

&”300 mg/25 mg egttipresse rivestite con.filrn. 30 compresse 
inblister'pvdc/pic/al 


+ 300 mg/25 mg compressa.rivestite con film 30x1 


compresse in blistef.puc/actat/al 

+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
inflacone hdpe 

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
inflacone hdpe 


IRBESARTANEIDROCLOROTIAZIDE 


MYLAN PHARMA 

MYLAN SPA: 

« 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

« 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 

+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


*» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 

*» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvec/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 80 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 


RANBAXY 

RANBAXYITALIA SPA: 

* 150 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc (triplex)/al 

* 150 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc (triplex)/al 

* 150 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc (triplex)/al 

* 150 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc (tri plex)/al 

» 300 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pe-pvde (triplex)/al 


300 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc (triplex)/al 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


300 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc (triplex)/al 

300 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc (triplex)/al 

300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe- 
pvde (triplex)/al 

300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe- 
pvdc (triplex)/al 

300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe- 
pvdc (triplex)/al 


300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe- 
pvdc (triplex)/al 


 IRBESARTANEIDROCLOROTIAZIDE 


SANDOZ 
SANDO/ SPA. 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvclc/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvde/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in flacone hdpe 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvde/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/al 

150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/al 

300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvde/al 


 TECNIGENSAL 


+ 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 

compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/al 

+ 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

« 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 

compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

+ 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister al/al 

* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 

compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 

compresse in blister al/al 

» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/al 

« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse iyrestite con film 100 compresse 
inflacone hdpe Dl 


300 mg/25 mg compresse. rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

300 mg/25 mg egttipresse rivestite con.film. 14 compresse 
inblister'pve/pvde/al 


+ 300 mg/25 mg compressa.rivestite con film 250 compresse 
in flacone hdpe 


+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


« 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


+ 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN FE IDROCLOROTIAZIDE 
TECNIGEN 


+ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pctfe/pe/pvc/al 

« 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pctfe/pe/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pctfe/pe/pvc/al 


IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE 
ZENTIVA 
SANOFEAVENTIS:GROURE 


» 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 

» 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa-uso crale- blister (pve/pvdc/ 
all) - 28 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 

all) - 56 compresse 

* 150 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 56x1 compresse 

+ 150 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdce/ 
all) - 98 compresse 

* 150 mg/12,5 mg-compressa-uso orale-blister (pvc/pvdc/ 
all) -14 

» 150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 

* 150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 

* 150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 

» 150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 

» 150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pve/pvde/ 

all) - 14 compresse 

* 300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pve/pvdce/ 
all) - 28 compresse 

+ 300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 56 compresse 

» 300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 56x1 compresse 

» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 

*_ 300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 

* 300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 

» 300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 

*» 300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 

* 300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 

* 300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdce/ 
all) - 98 compresse 

» 300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 

» 300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 

blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 


* 300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale 
blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 


* 300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 


* 300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVAPHARMABM 

+ 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 100 compresse 

» 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 14 compresse 

» 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 15 compresse 

* 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 20 compresse 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 28 compresse 
150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 30 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 56 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 60 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 7 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 90 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 98 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 
150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 
150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 
150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 100 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 14 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 15 compresse 
300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 20 compresse 
300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 28 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 30 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 56 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 60 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 7 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 90 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 98 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 
300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 
300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu)50 x 1 compresse (close unitaria) 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 


+ 300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 100 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (alu/alu) 14 compresse 


+ 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (alu/alu) 15 compresse 


«300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (alu/alu) 20 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 28 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 30 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 50x 1 compresse (dose unitaria) 


+ 300 mgf25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (alu/alu) 56 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (alu/alu) 60 compresse 


«300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (alu/alu) 7 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 90 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 98 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 


« 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 

300 mg/25 mg - conipressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 

300 mg/25 mg- é6mpressa rivestita.conifilm:-:uso orale - 
Blister:(prc/pvdc/alù)30:c0mpresse: 


+ 300 mg/25 mg - compressa.rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/ali):50x compresse (dose unitaria) 


+ 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 


« 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 

300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 


+ 150 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- 


blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 compresse 


+ 300 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- 


blister calendario (pve/pvdc/alu)- 28 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film- uso orale- 
blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 compresse 


KARVEZIDE 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 56x 1 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 14 compresse 


» 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 


blister pvc/pvelc alluminio 28 compresse 


+ 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 


blister pvc/pvde alluminio 56 compresse 


« 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 


blister pvc/pvdc alluminio 84 compresse 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 98 compresse 


150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


+ 150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


150 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


« 300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


300 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


>; 


_RATIPRED. 


KLUGEN 

GENETICS.PA: 

» 150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 

* 300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


GENETICSRA. 


» 150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 

» 300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


» 300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


BIOMED PHARMASRI 


» 150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pvc/pvdc 

* 300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


* 300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


Idroclorotiazide + Lisinopril 
{Anche effetto mascherante) 


- EPIFARMASRI 


CLORI 


P 


* 20mg+ 12,5 mg 14 compresse 


DILIS 
BENEDETTI &CO.SPA. 


* 20 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENSOR 


CRINOSSRA: 


=» 20 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE ALTER 

EABORAFOREALTERSRI: 

* 20 mg/12.5mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12.5mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC 

GENERICI 

DOCGENERICISRE: 

» 20mg/12.5mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE 

GERMED 

‘GERMED:PHARMA:S:PA: 

* 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

+ 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 

=» 20 mg/12.5 mg compresse 100x1 compresse in blister 
pve/pvdc/al 

» 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvo/ 
pvec/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


= 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 
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LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IG 
FARMACEUTICI 
|.G: FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO 
PHARMA 
(PSO PHARMASRI. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRILEIDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLANS:BA 


«20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


= 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


«20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvec/al 


«20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al/al 


«20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


‘LISINOPRIL EIDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA SPA 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


| LISINOPRILEIDROCLOROTIAZIDE 
PHARMEG 
PHARMEGSR.L: 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRIL'EIDROCLOROTIAZIDE 

RATIOPHARM 

RATIORHARMGMBA 

* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


« 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA 

ZENTIVATTALIA:SA.L: 

* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


«20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 

EGSRA: 

«20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 1000 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

« 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 200 compresse in blister pvc/ 
pvde/al 

20 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvedc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 40 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

« 20 mg/12,5 mg compresse 400 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 
20 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


20 mg/12,5 mg compresse 80 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
GENERICS | 
CIMMLANSPA: 


20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
« 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
* 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
« 20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


>. LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ SPA. 


20 mg + 12.5 mg compresse 100 compresse in blister 
pve/al 


20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


« 20 mg + 12.5 mg compresse 400 compresse in blister 
pvesal 


20 mg + 12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


* 20mg + 12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


>. LISINOPRILIDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA SRL: 


+ 20mg+ 12.5 mg campfésse:1.00 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

#° 20 mg +,12.5 mg:tomprésse 100x1 compresse in blister 
pveopvdcral È ù i 

20 mg + 12.5 mg compresse:14 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 


20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 
20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 20mg + 12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 20mg + 12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


«20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


>. NALAPRES 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 


+ 20mg + 12,5 mg compresse14 compresse 


>. PRINZIDE 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A: 


+ 20mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


>. TENSIVOPRIL. 
SO.SEPHARM SRL SOCIETA DI SERVIZIO 


PER LINDUSTRIAFARMACEUTICA ED AFFINI 


*_ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


>. ZESTORETIC 
ASTRAZENECA SPA: 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 
« 20mg + 12,5 mg compresse 42 compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


_ IPERSART 


(SFEGROUPSRL 


Idroclorotiazide + Losartan 
{Anche effetto mascherante) 


>. FORZAAR 
MSDITALIA SRL. 


«100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


Serie generale - n. 206 


+ 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


HIZARR. 
MSDITALIA SRL: 


» 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


*» 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 50+ 12,5 mg compresse rivestite 28 compresse 


» 50 mg+ 12,5 mg compresse rivestite 14 compresse 


* 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


LORCOMBI 
KRKADD. NOVO.MESTO 


» 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/pve/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister al/pvc/pvdc 

*_100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/pvc/pvdc 

* 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/pvc/pvdc 

» 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 

compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 

in blister al/pvc/pvdc 

* 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister al/pvc/pvdc 

» 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister al/pvc/pvdc 

» 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/pve/pvdce 

=» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 

in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 

in blister pvc-pvdc/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 

» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvec 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pve/pvdc 

*» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

»_ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pve/pvdc 

»_ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pve/pvdc 

» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 

in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 
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«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
‘AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SR. 


«100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in flacone hdpe 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister pvc/aclar/al 

* 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 

« 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/aclar/al 

« 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 

compresse in blister pvc/aclar/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 

compresse in flacone hdpe 

e 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/aclar/al 

+ 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/aclar/al 

« 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/aclar/al 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in flacone hdpe 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

= 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

= 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in flacone hdpe 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in flacone hdpe 

« 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

+ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/aclar/al 

e 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pvc/aclar/al 

- 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in flacone hdpe 

« 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

+ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 

in blister pvc/aclar/al 


‘ DOCGENERICISRL. 


+ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
inflacone hdpe 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
inflacone hdpe 


«100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
GENERICI 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore hdpe 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore hdpe 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore hdpe 


LOSARTANEIDROCLOROTIAZIDE EG... 


EGSRA. 
«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister pvo/pvdc/aliti:: 


100 mg/25 mg compresse tivestite con film 28 compresse 
in blister pve/pvdc/ali 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

Tn blister pvc/pvdc/al FE 

E-T00:mhig/25 mg-tompresse:tvestite con film'56cortipresse 
in blister pvc/pvdc/al 

+ 100 mg/25 mg compigsse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 112 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 126 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 154 

compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 196 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

« 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

« 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


>... LOSARTANE IDROCLOROTIAZIDE KRKA 


KRKAD.D NOVO MESTO 


+ 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/pwc/pvde 


« 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


MILANSPAL 3 


» 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

» 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pve/pvdc 


100mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister al/pvc/pvdc 

*_100mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/pve/pvdc 

+ 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

» 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 

in blister al/pvc/pvdc 


100mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


*_100mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


*_100mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


* 100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc-pvelc/al 


» 100mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pve/pvdc 


* 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


» 100mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister al/pve/pvdce 


» 100mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


* _100mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister al/pvc/pvde 


* 100mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pve/pvdc 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


» 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


*_100mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


» 100mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


» 100mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc-pvdlc/al 


» 100mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
LABORATORI ALTER 
LABORATORI ALFERSRIL: 


» 100 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 


* 50 mg+ 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA FHARMAS.PA. 


» 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


» 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
RANBAXY 
RANBAXYIITALIAS:PA: 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


«= 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


e 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


« 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


+ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

TECNIGEN 

“TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO -MEDICINAL, SA: 

+ 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/al 


+ 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/al 
e 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/al 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/al 


« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/al 


e 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/al 


«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/al 


LOSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA SA 


* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister alu/alu 


+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister alu/alu 

+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

+ 100mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister alu/alu 

« 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister alu/alu 

* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 
compresse in blister alu/alu 

* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister alu/alu 

« 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

« 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister alu/alu 


+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
inflacone hdpe 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 

in blister alu/alu 

*_ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister alu/alu 

+ 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 

in blister alu/alu 


« 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister alu/alu 


50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister alu/alu 


50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 

in blister alu/alu 

* 50mg+12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister alu/alu 

* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 
compresse in blister alu/alu 

« 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in blister alu/alu 


50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
inflacone hdpe 


50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 

in blister alu/alu 

» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
inflacone hdpe 

* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister alu/alu 


« 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister alu/alu 


ivestite con film 98 compresse 


50 mg+125 mg confpress 
in blister alu/alu 


LOSARTAN IPROCLOROTIAZIDE ALMUS 
‘ALMUSS 


100: Mg#25 mg comipresse rivestite conifilmi 10:cotmpresse 


in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg consipressa:rivestite con film 14 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc/al 

*_ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pyc/pe/pvdc/al 

«100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc/al 

*_ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 50mg+t12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 50mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 50mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pyc/pe/pvdc/al 


« 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTERSRL 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con sfilm Ac compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

*_ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE 
ANGENERICO 
ANGENERICO SPA: 


+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister aclar/al 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister aclar/al 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 
*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister aclar/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister aclar/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister al/al 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.PA, 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvde 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister al/pvc/pe/pvde 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


+ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

e 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


« LOSARTANIDROCLOROTIAZIDE MYLAN 

GENERICS 

MICANS.RA: 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdce 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 

e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvec 


« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvde 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


« 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pve/pe/pvdc 


«= 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


+ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


e 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


e 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


+ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


+50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


e 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


LOSARIANIDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZSPA 0 . 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 


« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister aclar/al 

= 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 

e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 

e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse 
in flacone hdpe 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 


« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister aclar/al 


+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister aclar/al 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister aclar/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister aclar/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister aclar/al 

« 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister aclar/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

« 50mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 

+ 50mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in flacone hdpe 

» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

« 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 

+ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al A. 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister aclar/al 

«50 mg/12.5 mé. com presse rivestite confilm 50 compresse 
inblisteral/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse.rivestite con film 50x1 
compresse in blistet.aclar/at 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister al/al 

« 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 

+ 50mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister aclar/al 

*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 

* 50mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister aclar/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister aclar/al 

» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 

* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 


« 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


TEVAITALIA:SRL: 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 
blister pvc/aclar/al 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 
blister pvc/pvdc/pe/al 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

+ 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al confezione calendario 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al confezione calendario 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 

(10x28) compresse in blister pvc/pvdc/pefal confezione 
ospedaliera 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/aclar/al confezione calendario 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/pe/al confezione calendario 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al confezione calendario 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al confezione calendario 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


- 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
(10x28) compresse in blister pvc/pvde/pe/al confezione 
ospedaliera 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

« 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 

+ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

+ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

= 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

+ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

e 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

« 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore hdpe 

+ 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore hdpe 


e 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 


in contenitore hdpe 


LOSAZID 

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


+ 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


- 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


+ 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


LOZID 
SO.SEPHARMSRE SOCIETA DIESERVIZIO:PER 
© "L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

« 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

« 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

« 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

«50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

- 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

« 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 50mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEO-LOTAN PLUS 
NEOPHARMED GENTILI SRL 


+ 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 50mg+t12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


PRECTIAZIDE 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 


* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


Idroclorotiazide + Moexipril 
{Anche effetto mascherante) 


Di 


| ROTTAPHARMSFA. 


ENULID 


*_ 14 compresse filmrivestite 15 mg 
FEMIPRESPLUS 
UCB PHARMA SPA. 


«15 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister 


Idroclorotiazide + Nebivololo 
{Anche effetto mascherante) 


Di 


«| IUXEMBOURGSA 


ALONEB 
MENARINI. INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A; 


2:55 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
infalistet. pp/coc)pp/al 


© + 5mg/12.5 mg compresse rivestite con nfilm 28 compresse 


in blister pp/coc/pp/al 


* 5mg/12.5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


+ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


«5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


«5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


+ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


«5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


LOBIDIUR 
MENARINI INTERNAT ONAL OPERATIONS 


* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

« 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

*_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

« 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


| LUXEMBQURGSA, 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mq compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


»_ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


NOBIZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS . 


* 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

» 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

» 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

» 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

» 5mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


Idroclorotiazide + Olmesartan 
{Anche effetto mascherante) 


d; 


OLMEGAN 
DANCHESANKYO:TTALIA:S:RA 
* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x1 


compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

»_ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

*_ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

+ 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

=» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


+ 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pve/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


} . OLMESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 


‘AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1000 
compresse in flacone hdpe 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in flacone hdpe 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


+ 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 


in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al monodose 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 


inflacone hdpe 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse 


inflacone hdpe 


*« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 


blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse 
inflacone hdpe 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 


blister pa/al/pvc/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


inflacone hdpe 


« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 


blister pa/al/pvc/al monodose 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 


blister pa/al/pvc/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 


blister pa/al/pvc/al 


« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 


blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse livestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/almonedase 

40 mg/12,5 mg congpresse rivestite con film 100 
compresse in flacone Fidpé 


40 mg/12,5 még. com presse rivestite confilm 1000 
Compresse in ffacorie hdpe: 


* 40 mg/12,5 mg compresse.rivestite con film 14 compresse 


in blister pa/al/pvc/al.:.i: 


* 40mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 


compresse in flacone hdpe 


« 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


inflacone hdpe 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 


compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


in blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 


in blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 


in blister pa/al/pvc/al 


« 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 


blister pa/al/pvc/almonodose 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
inflacone hdpe 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse 
inflacone hdpe 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 40mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse 


inflacone hdpe 


+ 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 


blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al monodose 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


OLMESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDO?2 


AC 


* _20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» _20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 

* _20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister puc/pvdc/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


» 20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 

in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse 

in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 

in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 

in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister puc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse 

in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 

in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 


in blister al/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


>. OLMESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 


ZENTIVA 
- ZENTIVAITALIA SRI 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


_ E IDROCLOROTIAZIDE DAICHI SANKIO 


+ 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 

in blister opa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

*« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 

blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 

blister opa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 

blister opa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 

blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 

blister opa/al/puc/al 

* 40mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

« 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 

in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse ivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvefal: + 


40 mg/12,5 mg congpresse rivestite con film 50 compresse 
in blister opa/al/pvc/at 

40 mg/12,5 mg com presse rivestite confilim 500 
Compresse in blister'opa/al/pvem 


* 40 mg/12,5 mg compresse.rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pve/ali : 


+ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

« 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 

in blister opa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 

in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 

in blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 

blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 

blister opa/al/puc/al 

* 40mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

+ 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

« 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 

blister opa/al/pvc/al 


DAICHISANKYOTTALIA SPA: 

«20 mg/12,mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 

+ 20mg/12,mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 

*« 20 mg/12,mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 

+ 20mg/12,mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


 TEVATTALIA 


» 20 mg/12,mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


» 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


+ 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 

*_ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL 
E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in blister al/al 

» 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

» _20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister al/al 

» _20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

*  20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister al/al 

* 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

» 20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse 
in blister al/al 

* 20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


« 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


+ 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister al/al 

* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

* 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


+ 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


« 40mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse 
in blister al/al 

« 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


+ 40mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse 
in blister al/al 


e 40mg/25mg compresse rivestite con film 56compresse in 
blister al/al 


+ 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


+ 40mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse 
in blister al/al 


« 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


e 

MENARINI INTERNATIONAL'OPERATIONS 

LUKEMBOURG:S.A: 

- 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

= 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

+ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

- 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

« 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

= 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

« 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

« 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

« 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

« 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

e 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

« 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

= 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

«+ 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

« 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


+ 20mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

+ 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

+ 20mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 20mg/25mg compiesse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al.: 


+ 20 mg/25 mg compressetivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


PLAUNAZIDE 

MENARINEINTERNATIONAL'OPERATIONS 

lo __..- 

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

+ 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

+ 20mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

+ 20mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

+ 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

« 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x] compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


+ 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse 
in blister pa/al/pve/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


SEVITREX 

DAHCHESANKYO:TALIAS.RA: 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 

compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

* 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

» 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

* 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 

compresse in flacone hdpe 


* 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 

20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 

20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestita con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 


* 40mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 300 

compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

* 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

« 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 7 

compresse in flacone hdpe 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 

compresse in blister pa/al/pvc/al 

+ 40mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

« 40mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 

compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 300 

compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 

compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 

* 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 

* 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 

« 40mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 7 

compresse in flacone hdpe 

20 mg/5mg/12,5 mg Gamipresse rivestite con film 14 

compresse in blister pa;/alfpve/al 


20 mg/5mg/12,5 mgicampresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pve/al 
20 mg/5mg/12,5: img compresse rivestite‘con.film 98 
Com presse in blister pa/aliove/ar 


Idroclorotiazide + Quinapril 
{Anche effetto mascherante) 


o. 


- ACEQUIDE 


_ NORAQUIN — 
'BENEDETTI&CO:S.PA. 


ACCURETIC 
PFIZERIFALIA:SA:L: 


* 20mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


20 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


* 20mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


| QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 


GENERICS 

MYLAN SPA, 

* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 

* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 

* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 

« 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 


- SUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL. 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 


» 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 


QUINAPRIL'IDROCLOROTIAZIDE 


» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* _10/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

*_10/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 10/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* _10/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

*_10/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 10/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

=» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

»_10/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

*_10/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 10/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 10/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 20/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 20/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

*20/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 20/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 20/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 20/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

+ 20/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 20/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

* 20/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

+ 20/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

» 20/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


» 20/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


20/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE FG. 


EGS.RA: 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 (5x100) 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pa/al 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ. 


SANDOZSRA. 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500(5x100) 
compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/pa/pvc 


+ 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/pa/pvc 


QUINAPRILI TPROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVAITALIASRI. 


» 10mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/pa/pve 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pa/pve 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 

compresse in blister al/pa/pve 

«10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/pa/pvc 

«10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 

« 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/pa/pve 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister al/pa/pve 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 

compresse in blister al/pa/pve 

«10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister al/pa/pvc 

+ 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/pa/pve 

« 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 

compresse in blister al/pa/pvc 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 

compresse in blister al/pa/pve 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 

compresse in blister al/pa/pve 

* 20mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/pa/pvc 

+ 20mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister.àl/pa/puc 

+ 20 mg + 12,5 mg compressetivestite con film 250 

compresse in contellitore pp: 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
‘téompresse in blister al/pafpve 


20 76412,5 mig compresserivestite’con film 30; 
compresse in blister al/pa/pve 


20 mg + 12,5 mg camipresse rivestite con film 42 

compresse in blister al/pa/pve 

*_ 20mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/pa/pvc 

* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister al/pa/pvc 

« 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 

compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/pa/pve 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 

in blister al/pa/pvc 

*_ 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pa/pve 

+ 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 

+ 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 

in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 

in blister al/pa/pvc 

* 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister al/pa/pvc 

+ 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pa/pvc 

«20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 500x1 

compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pa/pvc 


QUINAZIDE 
ISITUTOFARMACOBIOLOGICO MALESErSRA: 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 20 mg + 6,25 mg compresse rivestite 14 compresse 


Idroclorotiazide + Ramipril 
{Anche effetto mascherante) 


ni 


| GENERICI. 


|(FGSRL 


AVEDAR 
CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES 
ORGANIZATION.5;PA; 


* 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


« 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


Wenzantus 


EFIFARMA SRL 
* 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


* 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


IDROQUARK 
POLIFARMA:SRA 


* 2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse 


» 5 mg+25 mg compresse 14 compresse 


IVREX 


CRINOS:S:RA: 
* 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


KRUPLUS 
FARTO:S:RE= FARMACO RIOCHIMICO TOSCANO: 


* 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


« 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


NORAZIDE 
ITALIAN DEVICES SRL 


+ 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


RAMIP TE FIBRO OROTIAZIDE DOC 


DOC GENERICI SRL 
* 2.5 mg+ 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
petfe/al 


* 2.5 mg+ 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
petfe/al 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
petfe/al 


» 5 mg + 25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
petfe/al 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
EPIFARMA 
EPIFARMA SRL 


* 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


RAMIPRIL E JOFOC ORO NS£DE FG. 


* 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


* 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


- RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 


GERMED PHARMA:S.RA: 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

» 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 
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RAMIPRILE IDROCLOROTIAZIDE IPSO 
aa _—___ = 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
pp 

e 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 

+ 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

« 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 

+ 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

* 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 

«5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

« 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 

«5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

«5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 

e 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

+ 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 

» 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

«5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 

«5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 

«5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 

+ 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

+5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 

+ 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


e 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


IPSO PHARMASRL: 
* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


« 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 

GENERICS 

lo _z-/rTzt-._-__- 

«+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa- 
al-pve/al 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 

e 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

*_ 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
PP 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

« 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

=» 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 

«+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

e 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
pp 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 

«5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al- 
pve/al 

e 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 

« 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


«5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


 PHARMEGSRL 


RANBAXY . 


+ 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


«5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


+ 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 

* 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al- 
pve/al 

*»_ 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 


«5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


*_ 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


+ 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


«5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 


* 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 

* 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


*_ 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 

PENSA PHARMA SPA: 

« 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


»_ 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
PHARMEG 


* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


«+ 5mg+25mg compresse 14 tompresse divisibili 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 


RANBAXYITALIASPA. 


Ù 2,5 mg+12,5 mg compresse,100 compresse in blister opa/ 


al/pe/hdpe/al 


* 2,5 mg+12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 


pe/pvdc/al 

* 2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 

* 2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

+ 2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 

+ 2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 

* 2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 

+ 2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

« 5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 

«+ 5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

+ 5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 

* 5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

+ 5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 

+ 5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

« 5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 

+ 5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

*_ 5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 

* 5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


( EGIS.PA. 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA TTALIASRIE: 


» 2,5 mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili in 
blister pvc/al 


* 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili in blister 
pve/al 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 


akpvc/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 

» 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa 
abpvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
PP 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa- 
ab-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
alpveral 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa- 
al-pve/al 

» 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 

» 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa- 
ab-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 


» 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


» 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


» 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


*» 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


» 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


» 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 


+ 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


» 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 

» 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al- 
pve/al 

» 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


» 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mgf25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL'IDROCLOROTIAZIDE 
EUROGENERICI 


+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa- 
al-pve/al 

» 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

» 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


RAMIPRILIDROCLOROTIAZIDE HEXAL 

OST, 0 __. 

e 2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

« 2.5 mg+ 12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 


+ 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE 


:SRATIOPHARM # 
RATIOPHARM:IGMBH 


«2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 

+ 2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 

« 2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 

e 2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
Pp 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 

* 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


«5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 


| ASTRAZENECAS.PA. 


+ 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

« 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
* 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
«5 mg/25 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 
* 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

+ 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
«5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

+ 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
+ 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
«5 mg/25 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 
« 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


«5 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


TRIATEC HET 

 ____|___ È 

« 10 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-al 

«10 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc-al 

« 10 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-al 

+ 10 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-al 

«+ 10 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-al 

+ 10 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-al 

«10 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc-al 

+ 10 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-al 

+ 10 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc-al 

« 10 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc-al 

* 10 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc-al 

« 10 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc-al 

«10 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc-al 

«10 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister pvc-al 

*_2,5mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 

+ 2,5mg + 12,5 mg compresse 320 compresse in blister 
pvcal 

+ 5mg+25mg compresse. 14 compresse 


+ 5mg + 25 mg compriesse.320 compresse in blister pvc-al 


UNIPRILDIUR 


“8 2,5 Mg 12,5 mig Compresse 14 compresse 


« 5 mg+25 mg compresse:14:compresse 


* 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
84 compresse 


» 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
90 compresse 


» 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
98 compresse 


*_ 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 14 compresse 


» 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 28 compresse 


» 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 56 compresse 


«80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 84 compresse 


» 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 90 compresse 


*_ 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 98 compresse 


* 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
250 compresse 


* 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
30 compresse 


* 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
90 compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 
compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 
compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 
compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 
compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 
compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
28 compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
56 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
84 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
90 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
98 compresse 


+ 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 


Serie generale - n. 206 


Idroclorotiazide + Telmisartan 


pa compresse 
{Anche effetto mascherante) s 


«5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


+ 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp +80 mg/25 mg compressa «uso orale «flacone (idpe)-30 


+ 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
e 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
+ 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
e 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
« 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
e 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 
= 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
* 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
+ 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 
* 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
+ 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
* 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
+ 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


+ 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ:S:PA: 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
«2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
e 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

«+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

«+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
«2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
«2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 
«2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 

e 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


« 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
28 compresse 

* 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
56 compresse 

« 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
84 compresse 


40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
90 compresse 


40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
98 compresse 


40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 

alu) - 28 compresse 

* 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvde/ 
alu) - 56 compresse 

+ 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 84 compresse 

« 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 

alu) - 90 compresse 


40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 98 compresse 


40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 

250 compresse 

* 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
30 compresse 

+ 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
90 compresse 

* 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 

14 compresse 


80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
28 compresse 


80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
56 compresse 


a ACTELSARHET compresse 
“ ACTAVIS GROUP. PICEHF: = si 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 
compresse 


LESAMOR 
CRINOSISIRA: 
* 40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


* 40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


» 40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


+ 40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


*» 40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


» 40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


» 80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


* 80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


» 80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


» 80mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


» 80mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


* 80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


» 80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


» 80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/al 


* 80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/pvde 
tristar 


» 80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/al 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


»  80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


«  80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/al 


» 80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


« 80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/al 


e 80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/pvec 
tristar 


Ò CERANNIORI boca lulaidluei 
BOEHRINGER INGELREM INTERNATIONAL GMEFH 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 28x1 compresse 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 30 compresse 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 56 compresse 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 90 compresse 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamidle/al/ 
pvc) 98 compresse 


e 80 mg/25 mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/ 
pvc) 14 compresse 


* 80 mg/25 mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/ 
pvc) 28 compresse 


* 40/12,5 14 compresse in blister uso orale 
* 40/12,5 28 compresse in blister uso orale 
« 40/12,5 28x 1 compresse in blister uso orale 
* 40/12,5 56 compresse in blister uso orale 
« 40/12,5 98 compresse in blister uso orale 
* 80/12,5 14 compresse in blister uso orale 
« 80/12,5 28 compresse in blister uso orale 
* 80/12,5 28x 1 compresse in blister uso orale 
+ 80/12,5 56 compresse in blister uso orale 


* 80/12,5 96 compresse in blister uso orale 


PRITORPLUS 

BAYERPHARMA:AG: 

«80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 14 compresse 


e 80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 28 compresse 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 28x1 compresse 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 30 compresse 


* 80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 56 compresse 


+ 80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 90 compresse 


«80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 98 compresse 


* 40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 
« 40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
* 40/12,5 mg 28x1 compresse in blister uso orale 
« 40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
* 40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
*_ 80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 
- 80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
*_ 80/12,5 mg 28x1 compresse in blister uso orale 
* 80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


« 80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
TACLOMISAR 
“ MYLANSPA 


+ 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvde tristar 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


«80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvde tristar 


«80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


TALMIRMAS 

LABORATORIOS LICONSA:SA: 

« 40 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 
* 40 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


« 40 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 


_ALEMBIC 


“LABORATORI ALTER SRL 


| CHEMO IBERICA 


+ 40mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 
* 40 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 
« 80 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 


* 80 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


80 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 


* 80 mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 


80 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 


+ 80 mg + 25 mg compressa 14 compresse in blister al/al 


80 mg + 25 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


+ 80 mg + 25 mg compressa 56 compresse in blister al/al 


80 mg + 25 mg compressa 84 compresse in blister al/al 


« 80 mg + 25 mg compressa 98 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED — 


« 40 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 40 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 
« 40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


+ 40mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


+ 40 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 


* 40 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


«80 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 
« 80 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 80 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


* 80 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 


* 80 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse ‘98:compresse in blister al/al 
+ 80mg/25 mg comprasse:100 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compressé:14:compresse in blister al/al 
1:80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister-al/al 


80mg/25:mg compresse 30.compresse in blister al/al. 


“+ 80mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 60compresse in blister al/al 
«80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister al/al 


* 80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


TELMISARTANE IDROCL OROTIAZIDE 


ALEMBIGRHARMACEUTICAES EUROPE LTD 
+ 80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al 
* 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al 


+ 40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ALTER 


40 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


80 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


» 80 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


TELMISARTANE IDROCLOROTIAZIDE 


CEHEMO:IBERICASA: 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


« 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
« 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


* 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


+ 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
GENERICI 

DOCGENERICESRE: 

* 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pve/pvde 

» 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pve/pvde 

* 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


» 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/ 
pvde 


EGSRA: 


» 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pve/pude 


* 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pve/pvde 


* 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


» 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/ 
pvde 


MYLANS-RA: 
» 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve 


» 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve 


» 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 

* 40 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 40 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve 


40 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 

al/pve 

* 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/ 

al/pve 


» 40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pve 


» 40 mg/12,5 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 


» 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 40 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 

» 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 

» 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 80 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve 

* 80 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 

* 80mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pve 

*_ 80 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pve 

» 80 mg/12,5 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 

*» 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pve 


80 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 


* 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 


» 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 
80 mg/25 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 

80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 


80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/ 
al/pve 


80 mg/25 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pvc 
40 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 
80 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 


80 mg/25 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 


TELMISARTAN È IDROCLOROTIAZIDE 


PENSA. 


PENSA PHARMA:S.RA: 


40 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 

80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 

80 mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


SANDOZ 
SANDOZSPA, 


40mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in 
blister al/al 


40mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 56 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in 
blister al/al 

80mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 56 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister 
al/al 


+ 80mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister 


al/al 

80mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 100 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 14 compresse rivestite in blister 
al/al 


* 80mg/25 mg compresse 28 compresse rivestite in blister 


al/al 


+ 80mg/25 mg compresse 30 compresse rivestite in blister 


al/al 


« 80mg/25 mg compresse 50 compresse rivestite in blister 


al/al 
80mg/25 mg compresse 56 compresse rivestite in blister 
al/al 
80mg/25 mg compresse 60 compresse rivestite in blister 
al/al 


80mg/25 mg compresse 7 compresse rivestite in blister 
al/al 


* 80mg/25 mg compresse 84 compresse rivestite in blister 


al/al 


* 80mg/25 mg compresse 90 compresse rivestite in blister 


al/al 


« 80mg/25 mg compresse 98 compresse rivestite in blister 


al/al 


TELMISARTANE IDROCLOROTIAZIDE 


TEVATTALIA 
TEVATTALIA:S:RIL: 


* 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
pve/pvdce 

40 mgy/1 2,5 mg compresse 250 compresse in contenitore 
hdpe 


* 40 mgy12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg confpresse 28 compresse in blister al/ 
pvepyde ua i 

40 mg/12,5 mg corfipress@3A.com presse in contenitore 
hdpe 

40 mg/1.2,5 mg tm presse 56 compresse in. blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/ 
pve/pvdce 


40 mg/12,5 mg com presse'84-com presse in blister al/al 


+ 40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/ 


pve/pvde 
40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore 
hdpe 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


+ 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/ 


pve/pvde 


* 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
pve/pvdce 


* 80 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore 


hdpe 


* 80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pve/pvdce 


*_ 80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore 


hdpe 


* 80mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/ 
pve/pvdce 

80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore 
hdpe 


* 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/ 
pvdc 


80 mg/25 mg compresse 250 compresse in contenitore 
hdpe 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/ 
pvdc 

80 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore 
hdpe 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


«80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/ 


pvdc 


80 mg/25 mg compresse 90 compresse in contenitore 
hdpe 


KRKA DB. NOVO MESTO 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA 

ZENTIVATTALIA:S:RE: 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

*_ 40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvce/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

* 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

» 80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

» 80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

» 80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

*» 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 80 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


TOLUCOMBI 


» 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 14 compresse 

* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 98 compresse 

*_ 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pve/al) - 14 compresse 

» 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 28 compresse 

» 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 30 compresse 

» 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pve/al) - 56 compresse 

+ 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pve/al) - 60 compresse 

* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pve/al) - 84 compresse 

* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pve/al) - 90 compresse 

+ 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 98 compresse 

* 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 14 compresse 

» 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 98 compresse 

»_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pve/al) - 14 compresse 


* 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 28 compresse 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


«80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 30 compresse 


+ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 56 compresse 


«80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 60 compresse 


e 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 84 compresse 


«80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 90 compresse 


«80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 98 compresse 


«80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 14 compresse 


«80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 98 compresse 


«80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 14 compresse 


e 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 28 compresse 


«80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 30 compresse 


«80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 56 compresse 


«80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 60 compresse 


«80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 84 compresse 


e 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 90 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 98 compresse 


>. ZALMEBER 

CHEMO IBERICA SA: 

+ 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
e 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
«40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
«80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
e 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
«80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
e 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
«80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

*_ 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
«80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


«80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


Idroclorotiazide + Valsartan 
{Anche effetto mascherante) 


ARTERPRESS 
EURO-PHARMA SR 


« 160 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 

* 320 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


« 320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


>... CAPIUR 

LABORATORIO: FARMACEUTICO CT: SRL: 

«160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 

* 320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 

« 320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


>. COMBISARTAN 

A: MENARINI INDUSTRIE FARMACEGTICHE RIUNITE SRI: 

«160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

« 160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

* 160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 

* 160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 

* 160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

- 160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


+ 160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 


in blister pvc/pvdc/al 


* 320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 


blister pvc/pvde/al 


- 320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse 


in blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


+ 320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 


blister pvc/pvdc/al 


* 320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 


blister pvc/pvdc/al 


« 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in 


blister pvc/pvdc/al 

320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in 


blister pvc/pvdc/al 


* 320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 


blister pvc/pvdc/al 


« 320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 


blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compressé rivestite con film 98x1 compresse in 
blister pve/pvdc/aki: 


14 compresse rivestite:con film in blister 


*_14 compresse rivestità con film in blister pve/pe/pvdc da 


160 mg/12,5 mg; cdi 


#28 Compresse rivestite con film in blister 


» 28 compresse rivestite :can'film in blister pvo/pe/pvdc da 


160 mg/12,5 mg 


* 280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 


pvdc da 160 mg/12,5 mg 


« 280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 


pvdc da 160 mg/12,5 mg 

56 compresse rivestite con film in blister pvo/pe/pvde da 
160 mg/12,5 mg 

98 (ucl) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc 
da 160 mg/12,5 mg 

98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


+. CORIXIL 
SANDOZISRA: 


+ 160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


* 160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


« 160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 


compresse in blister pvc/pe/pvdce/alu conf. osped. 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 
160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


* 160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 


* 160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


- 320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 


blister pvc/pvde/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 


blister pvc/pvdc/al 


COTAREG 


Serie generale - n. 206 


» 320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvelc/al 


» 320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

» 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pve/pvdc/al 


» 320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


» 14 compresse rivestite in blister 


» 28 compresse rivestite con film in blister puc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


» 28 compresse rivestite in blister 


280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvc dla 160 mg/12,5 mg 
280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvdc da 160 mg/12,5 mg 


» 56 compresse rivestite con film in blister puc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 

* 98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc 
da 160 mg/12,5 mg 

* 98 compresse rivestite con film in blister puc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


» 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 

» 14 compresse rivestite in blister 

* 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 

* 28 compresse rivestite in blister 

» 56 compresse rivestite con film in blister puc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 

+ 98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc 
da 160 mg/12,5 mg 

* 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


*_80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 
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Serie generale - n. 206 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

180 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvelc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160/25 mg compresse rivestite con film 28 (2x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

160/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc /alu conf. osped. 

160/25 mg compresse rivestite con film 280 (20x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 

160/25 mg compresse rivestite con film 56 (4x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

160/25 mg compresse rivestite con film 98 (7x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

160/25 mg compresse rivestite con film 98 (98x1) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 

160/25 mg compresse rivestite con film14 (1x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 

280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvdc da 160 mg/12,5 mg 

280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvde da 160 mg/12,5 mg 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1] compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


< CRINOSSPA 


+ 320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 

blister pvc/pvdc/al 

» 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in 
blister pvc/pvec/al 

+ 320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

« 320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 

blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


MIDAVATZAR 
MITHRIDATUM TI 


* 160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


+ 160 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 

« 320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 

320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister puc/pe/pvdc-al 


VALBACOMP 


* 160 mg/12,5 mg comipressé rivestite con film 10 
compresse in blistefpuc/pvdc/al 

+ 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pue/pvdt/al 

x;7160 mg/12,5 mg:compresse rivestite con film 28 
compresse in blistar.p\t/pyde/al 


“ + 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 


compresse in blister'pvc{pydc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

« 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


VALIDROC 

SO.SE:PHARM:SRLSOCIETA:DISERVIZIO:PER 

SINQUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI, 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 

compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvelc/al 

» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 

compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 

in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


*_80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvec/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

»_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


»_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


VALSACOMBI 

KRKADD:NOVO:MESTO: 

» 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

» 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
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160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

180 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc/al 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


in blister pyc/pe/pvdc/al 


« 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc/al 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


AZID 


« 160 mg/12,5 mg compresse fivestite con film 14 


compresse in blistet'pue/pe/pvdc-al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
tompresse in contenitore pe se 
T60:tigi/72,5 nmù compresse rivestite ton filin:28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 

160 mg/12,5 mg compresserivestite con film 28 
compresse in contenitore pe 


*_ 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 


compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 


compresse in contenitore pe 


«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 


compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pe 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 


compresse in contenitore pe 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 


in contenitore pe 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 

160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in contenitore pe 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


in contenitore pe 


+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc-al 


« 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


incontenitore pe 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


in contenitore pe 


+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 


in blister pvc/pe/pvdc-al 


gl 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


_ GENERICI 


*» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pe 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 

in contenitore pe 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pe 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pe 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pe 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in contenitore pe 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pe 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

*_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pe 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in contenitore pe 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 

in contenitore pe 


AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL 


» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 

» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


 BRUNIFARMA RESEARCH 


BRUNIFARMA RESEARGHS.RIL. 
» 160 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 320 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


DOCGENERICI SAL: 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

» 320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


.. VALSARTANE IDROCLOROTIAZIDE EG... 


EGSRA: 


» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 126 
compresse in blister pvc/pvelc/al 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 154 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 182 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvde/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 126 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 154 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 182 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvde/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pvcc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


( RANBAXYITALIA SPA. 


VALSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 

MYLAN 

MYLANS:RA: 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


« 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


«+ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


*_ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


+ 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

MYLAN'GENERICS 

MELANES:RA: 

+ 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 

compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 

in blister pe/pvdesel . 


+ 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

+ 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al Î 


‘#80 mg/125 mg compresse rivestite con film 56 compresse 


in blister pvc/pvdc/al 


» 80 mg/12.5 mg comipresse'rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


VALSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
PENSA 
PENSA PHARMA SPA. 


+ 160 mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


*_ 160 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


+ 320 mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


» 320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister puc/pe/pvdc-al 


« 80 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTAZIDE 
RANBAXY 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/al 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 

« 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/al 

+ 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister al/al 

+ 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/al 

« 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/al 

+ 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister al/al 


 SANDOZ —. 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


*» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister al/al 


» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


*_ 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister al/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


SANDOZ:S:PA:. 

» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc 

+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc 

» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc 

» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc 

* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc 

» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc 

* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdce 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


. TEVAITALIA SRL. 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADETECNICO-MEDICINAL, SA 


«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister petfe/vihd/al 


« 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister petfe/vIhd/al 


«320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pctfe/vihd/al 


«320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pctfe/vIhd/al 


e 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pctfe/vIhd/al 


VALSARTANE IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVAITALIA SRL: 

«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

« 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 15 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al monodose confezione 
ospedaliera 

«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

« 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
ITALIA 


« 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 
blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

e 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 15 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

e 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

e 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

e 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 

« 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

e 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 15 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

«80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 

compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 

« 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc-al 

» 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

« 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 

in blister pvc/pe/pvde-àl: 


* 80mg/12.5 mg compresse Fivestite con film 90 compresse 


in blister pvc/pe/pvdésal 

« 80mg/12.5 mg comptessetrivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al a 

+,80.mg/12:5 mg:toimpiesse:rivestite:con film 98x1. 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monousò 


| VALSARTANE IDROCLOROTIAZIDE TEVA. 


PHARMA 

TEVAPHARMABNM 

* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

+ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 

compresse in blister puc/pe/pvdc/al 

* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in flacone hdpe 

* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister puc/pe/pvdc/al 

« 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 

inflacone hdpe 

320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in flacone hdpe 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA 
FENTIVAITA 


+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


*» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 20x14 

compresse in blister pvc/pe/pvdcttriplex)/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 

+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 

» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 

blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 

»_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 

» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 

in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20x14 
compresse in blister pvc/pe/pvdcttriplex)/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


» 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 


VALSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA ITALIA 

SL... ”° 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pe 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

*» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 

compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
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«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pe 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


e 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pe 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSID 


AG:RS:FARMACEUTICISRL 


« 160 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 320mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


VALSODIUR 
FARMACEUTICI CABERS.PA. 


« 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

« 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvde/al 

e 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

« 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

«80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

e 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


«80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


Idroclorotiazide + Zofenopril 
{Anche effetto mascherante) 

» BIFRIZIDE | ||" _—* 
(ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA SPA. 


+ 30mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


+ 30mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvdc/pve/al 


« 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvdc/pve/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


>... ZANTIPRIDE 

FIRMASPA L00000 

* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 30mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvdc/pve/al 

« 30mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

» 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvdc/pve/al 

+ 30mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


MYLANSPA: 
* 30mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 
ì..  ZOPRAZIDE 
LABORATORI GUIDOTTISRA: 


* 30mg + 12,5 mg coffipressérivestite con film 100 
compresse in blister pudc/pve/al 

* 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

+ 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

« 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

«30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

+ 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

*_ 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


Clopamide + Reserpina + Diigroergocristina 
{Anche effetto mascherante) 


>. BRINERDINA 
TEOFARMASRI. 


» compresse rivestite 20 compresse 


Clortalidone 
{Anche effetto mascherante) 


> IGROTON — 
-/-- AMPIPHARMITO. 


* 25 mg compresse 30 compresse 


Clortalidone + Atenololo 
{Anche effetto mascherante) 


>... ATENIGRON 
MAGIS FARMACEUTICI SPA, 


* 125 mg compresse - 28 compresse 


— 70 


Y. ATENOLOLO CLORTALIDONE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA :(TALIAYS.R.L: 


» 100 mg + 25 mg compresse 30 compresse 
ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC . 
GENERICI 

DOC-GENERICISRL 


* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg+ 12,50 mg compresse 28 compresse 


>). ATENOLOLO CLORTALIDONE EG 
EG:IS:RA: 
* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


=» 50 mg+ 12,5 mg compresse 28 compresse 


>... ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL 
REXNAESEA: Cc. -.. 
* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


» 50 mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


>: ATENOLOLO CLORTALIDONE 
RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 


» 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


» 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


>... ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN 
GENERICS 


» 7100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


CARMIAN 
TEOFARMA SRL 


» 30 compresse 

CLORTANOL 
“ FABORATORIO:FARMAGE 

* 125 mg compresse30 compresse 
> DIUBE 


LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 


NCGIE-T.:S.R.L: 


* 28 compresse rivestite 


» 28 compresse rivestite 50 mg 


CEUPRES. 
MEDA PHARMA:S:PA: 


* mite 21 compresse 50 + 25 mg 
* 21 compresse 100+ 25 mg 


>. IGROSELES 
UERPHARMASBA. 


» 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


* 50 mg+ 12,5 mg compresse28 compresse 


> TARGET 
LABORATORIG ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO: 
LISAPHARMA SPA. 


* 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


>. TENORETIC 
ASTRAZENECA:SRA: 


* 100 mg + 25 mg compresse 14 compresse 
* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


» 50 mg+ 12,5 mg compresse 28 compresse 


Clortalidone + Labetalolo 


). TRANDIUR 
TEOFARMA SRL 


» 200 mg + 20 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


Serie generale - n. 206 
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Clortalidone + Metoprololo 
{Anche effetto mascherante} 


>. IGROTONLOPRESOR 
: DAICHI SANKYO ITALIA 5 


«25 mg + 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse 


Clortalidone + Oxprenololo 
(Anche effetto mascherante) 


>. -TRASITENSIN 


TEOFARMA SRL . . 
«160 mg + 20 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse 
Furosemide 
{Anche effetto mascherante) 
}. DIRETIE 


(CLARIS LIFESCIENCES (UIO: LIMITED 
« 10 mg/ml sol iniett 25 fiale da 2 ml 
e 10 mg/ml sol iniett 25 fiale da 5 ml 


>. FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala in 
vetro da 4 ml 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 flaconcino 
in vetro da 25 ml 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in 
vetro da 2 ml 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in 
vetro da 4 ml 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in 
vetro da 5 ml 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 
flaconcini in vetro da 25 ml 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in 
vetro da 4 ml 


« 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 flaconcino 
in vetro da 25 ml 


}.....FUROSEMIDE ANGENERICO 
“/ ANGENERICO SPA. vw. 


* 500 mg compresse 20 compresse 


>. FUROSEMIDE BIL 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIESSR.L 
« 20 mg/2 mlsoliniett 5 fiale da 2 ml 


>. FUROSEMIDE DOC GENERICI 


DOCGENERICI:SRE 
* 25 mg compresse 30 compresse 


+ 500mg compresse 20 compresse 


?.. FUROSEMIDE FISIOPHARMA 
FISIOPHARMA:SRIE: 
* 20 mg/2 ml sol iniett 10 fiale 
« 20 mg/2 mlsoliniett 100fiale 
« 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 
«20 mg/2 ml sol iniett 50 fiale 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL: 
« 20 mg/2 mlsol iniett 1 fiala 2 ml 
«20 mg/2 mlsoliniett 10 fiale da 2 ml 


) . FUROSEMIDE HEXAL 
HEXAL SPA. 


«20 mg/2 mlsoliniett 5 fiale da 2 ml 
«250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale da 25 ml 
« 500 mg compresse 20 compresse 
Y...FUROSEMIDE ITALFARMACO 
7 ITALFARMACO SPA ; + 
«20 mg/2 ml sal iniett5 fiale 2 ml 


).. FUROSEMIDEL.E.M, 
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S 


+ 25 mg compresse 30 compresse 


(SALE SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


LASIXFIALE 


FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN SPA, 

* 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 

* 25 mg compresse 30 compresse 

* 250 mg/25 ml sol iniett 5 flaconi 


« 500 mg compresse 20 compresse 


FUROSEMIDESA.LE. 


* 20mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml 


« 250 mg/25 ml soluzione per infusione 5 flaconcini da 25 ml 


TEVA ITALIA S.R.L: 


*_ 500 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 500 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 500 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


500 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 500 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


500 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 500 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


FUROSEMIDE TEVA GENERICS 
PHARMACARE SRL. 
* 25 mg compresse 30 compresse 


* 500 mg compresse 20 compresse 


LASIX 

SANOFEAVENTIS:S PA: 

* 10 mg/ml sol orale 1 flacone 100 ml 

* 25 mg compresse30 compresse 

* 250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale 


« 500 mg compresse20 compresse 


SANOFEAVENTIS DEUTSCHIAND GMBH 
+ 20mg/2 ml sol iniett5 fiale da 2 ml 


Indapàmide : 
{(Anehb-effetto mascherante] 


d 


INDAPAMIDE ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


+ 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister al/pvc 


+ 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in 
blister al/pve 


« 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister al/pvc 

» 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister al/pvc 


+ 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister al/pve 


« 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in 
blister al/pve 


INDAPAMIDE DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRE 

+ 1,5 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film 
28 compresse in blister al/pvc/pvdc 


« 1,5 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film 
30 compresse in blister al/pvc/pvde 


1,5 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film 
56 compresse in blister al/pvc/pvdc 


INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLANSPA. 


» 2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 


MYLANGSPA: 


+ 1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato 
10 compresse in blister pvc/al 

«1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato 
100 compresse in blister pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


| VERONI 


Serie generale - n. 206 


+ 1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato 
90 compresse in blister pvc/al 


* 1,5 mg compresse rivestite con film rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 


INDAPAMIDE PENSA 
PENSA PHARMA SPA. 


* 2,5 mg compresse rivestite 20 compresse 
* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 


* 2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 
INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZSPA CO: E 


* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 


IPAMIX 
VISUFARMAS:EA: 


* 50 confetti mg 2,5 


MILLIBAR 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 


LISAPHARMA SPA. 


* 2,5 mg capsule rigide 50 capsule 


NATRILASCIODE 

LESLABORATOIRES:SERVIER 

» 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/al 

* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 


* lp 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse 


‘Ppessuial a. 


POLIFARMASRA: 


* 2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 


LABORATORI BALDACCES.RA,: 


* 30 compresse 2,5 mg 


Indapamide + Amlodipina 


> 


FLUTENSIF 

IST:FARM.BIOLSTRODER:S:R.L 

+ 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 1 
flacone hdpe da 100 compresse 

» 1,5 mg/10 mg compresse a rilascicascio modificato 15 
compresse in blister pvc/al 


* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 30 
compresse in blister pvc/al 

* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 5 
flaconi hdpe da 100 compresse 


* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 60 
compresse in blister pvc/al 


+ 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 90 
compresse in blister pvc/al 


* 1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 1 
flacone hdpe da 100 compresse 


» 1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 15 
compresse in blister pvc/al 


» 1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 30 
compresse in blister pvc/al 


* 1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 5 flaconi 
hdpe da 100 compresse 


»_1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 50 
compresse in blister pvc/al 


» 1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 90 
compresse in blister pvc/al 


FRECANSTAL 
LES CABORATOIRES SERVIER 


* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 1 
flacone hdpe da 100 compresse 

» 1,5 mg/10 mg compresse a rilascicascio modificato 15 
compresse in blister pvc/al 

«1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 30 
compresse in blister pvc/al 

* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 5 
flaconi hdpe da 100 compresse 


*_ 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 60 
compresse in blister pvc/al 


+ 1,5 mg/10 mg compresse a rilascioascio modificato 90 
compresse in blister pvc/al 
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«1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 15 
compresse in blister pvc/al 

«1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 1 
filacone hdpe da 100 compresse 

« 1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 30 
compresse in blister pvc/al 


1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 5 flaconi 


hdpe da 100 compresse 


«1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 60 
compresse in blister pvc/al 


«1,5 mg/5 mg compresse a rilascioascio modificato 90 
compresse in blister pvc/al 


Indapamide + Atenololo 
{Anche effetto mascherante) 


Da 


“——— ACTAVIS GROUP PTC EHE 


ATENOLOLO E INDAPAMIDE ACTAVIS 


« 100mg + 2,5 mg compresse 30 compresse 
NORMOPRESS 
FARMACEUTICI CABER SPA 


«100 mg + 2,5 mg compresse30 compresse divisibili 


Indapamide + Delapril 


{Anche effetto mascherante) 


d 


ii 
PROMEDICASRL 
* 30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse 


« 30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse 
DINAPRES 
MASTER PHARMASRI: 


«30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse 


* 30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse 


Indapamide + Perindopril 
{Anche effetto mascherante) 


î NOLITERAX Ronn «a 


LES LABORATOIRESSERVIER: 
«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 14x1 
compresse in contenitore pp 


- 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 20x1 
compresse in contenitore pp 


10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in contenitore pp 


+ 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x2 
compresse in contenitore pp 


e 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in contenitore pp 


e 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x2 
compresse in contenitore pp 


«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x3 
compresse in contenitore pp 


«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in contenitore pp 


= 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x10 
compresse in contenitore pp 


«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x2 
compresse in contenitore pp 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC 
GENERICI 

DOCGENERICI:SRE 

« 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
* 2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
« 2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
* 2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
« 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
* 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

« 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


| PERINDOPRILEINDAPAMIDEEG |. 


EGSPA: 
+ 2mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


e 2mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


((MYLANSSPA. 


+ 2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

+ 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


? PERINDOPRILE INDAPAMIDEKRKA 


KRKAD.D NOVO MESTO 


* 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

« 2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
alpve/al 


2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

+ 2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvesal 

« 2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
alpve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 

« 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvefal 3 

+ 4 mg/1,25 mg compresse S0/tompresse in blister opa/ 

al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
‘al/pveral 


A.iiig/t;25 mg. compresse: 56 comipressein blister 6pa/ 
al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 8 mg/2,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

« 8 mg/2,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 


8 mg/2,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


8 mg/2,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 

* 8 mg/2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

» & mg/2,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

» 8 mg/2,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 


8 mg/2,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


8 mg/2,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


PERINDOPR 


* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/idpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 

+ 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 

« 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in flacone hdpe 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in flacone hdpe 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in flacone hdpe 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 


» 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 


compresse in flacone hdpe 


5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in flacone hdpe 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in flacone hdpe 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in flacone hdpe 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in flacone hdpe 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/alAdpe-hdpe/al 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/alldpe-hdpe/al 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pa/alAdpe-hdpe/al 

5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pa/alldpe-hdpe/al 


MYLCANSPA 


* 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 


al/pve/al 

2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 

2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

4 mgy/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvce/al 


4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


» 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


« 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


« 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


e 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


« 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


« 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


« 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


e 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


» 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


« 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


« 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


PERINDOPRILE INDAPAMIDE MYLAN 
GENERICS ITALIA 
! CMYLANISPA: 


= 2mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


+ 2mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


* 2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


* 2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


«2 mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


= 2 mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


« 4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvce/al 


+ 4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


e 4mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


« 4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


+ 4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


« 2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


+ 2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


e 4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZSPA. i - 


«2 mgr0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

« 2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

e 2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

«2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

« 2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


| TECNIGENSRL 


+ 2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 

« 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvefal 

« 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 

al/pvefal 


4 mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pve/al 


4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 

al/pve/al 

* 8 mg/2,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvcfal 

* 8 mg/2,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

«8 mg/2,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 

8 mg/2,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 


8 mg/2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 

* 8 mg/2,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

» & mg/2,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

«8 mg/2,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ 

pve/al 


8 mg/2,5 mg compresss/90 Compresse in blister opa/al/ 
pve/al i n 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN 


ELAM9+0/625 mg'conipresse 30toiti presse im' blister opa/al 


« 4mg+1,25 mg compresse. 30 compresse in blister opa/al 


* 8mg+2,5 mg compresse 30 cèmpresse in blister opa/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
TEVAMALIASRI. 


+ 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


« 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in contenitore pp 


+ 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in contenitore pp 


PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 

RATIOPHARM GMBH: 

* 2 mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

* 2 mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

+ 2 mg/0.625 mg compresse 20 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 

+ 2 mg/0.625 mg compresse 28 compresse in blister pa/ 
al/pvesal 

« 2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

+ 2mg/0.625 mg compresse 50 compresse in blister pa/ 
alfpve/al 

* 2 mg/0.625 mg compresse 500 compresse in blister pa/ 
al/pvefal 


* 2 mg/0.625 mg compresse 56 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


» 2 mg/0.625 mg compresse 60 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


» 2mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pa/al/ 
pve/al 


» 4mg/1.25 mg compresse 20 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


+ 4mg/1.25 mg compresse 28 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


» 4mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pa/al/ 
pve/al 


» 4mg/1.25 mg compresse 50 compresse in blister pa/al/ 
pve/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 500 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 56 compresse in blister pa/al/ 
pve/al 


+ 4mg/1.25 mg compresse 60 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


» 4mg?1.25 mg compresse 90 compresse in blister pa/al/ 
pve/al 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOLSTRODER SRL 


» 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in contenitore pp 


* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in contenitore pp 


* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in contenitore pp 


+ 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 


» 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in contenitore pp 


» 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in contenitore pp 


» 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in contenitore pp 


* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in contenitore pp 


» 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in contenitore pp 


* 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


« 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


« 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in contenitore pp 


+ 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pp 


» 5mg+1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in contenitore pp 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in contenitore pp 


PRETERAX 

LESLABORATOIRES:SERVIER: 

* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 

+ 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in contenitore pp 

» 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in contenitore pp 

* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in contenitore pp 

» 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 


* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in contenitore pp 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in contenitore pp 

2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in contenitore pp 

2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in contenitore pp 

2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in contenitore pp 

5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in contenitore pp 


ROMAPAL 


GALEXDD. 


2 mg/0,625 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 500 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


‘TERAXANS 


- ISTFARMBIOLSTRODERSRI  — 


10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 14x1 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 20x1 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x2 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x2 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x3 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x10 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x2 
compresse in contenitore pp 


Indapamide + Perindopril + Amlodipina 


TRIPLIAM 
LES LABORATOIRES SERVIER 


« 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 10 


compresse in contenitore pp 


« 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 100 


compresse in contenitore hdpe 

10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 2x 30 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 


compresse in contenitore hdpe 


* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 


compresse in contenitore pp 


«10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 


compresse in contenitore hdpe 

10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 2x 30 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 


«10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 


compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 5x 100 


compresse in contenitore hdpe 


«2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 


compresse in contenitore pp 

2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 

2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 

2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 


* 2,5 mg/0,625 mg/5 IG fompresse rivestite con film 30 


compresse in contenitore pp. 


* 2,5 mg/0,625 mg/5. mg compresse rivestite con film 5.x 100 


compresse in contenitore hdpe 


+55 mg/1,25 mg/10:rrig compresse rivestite confilm 10 


tottipresse in contenitore pp: 
5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 2x 30 
compresse in contenitérè pp 
5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 


*_ 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 


compresse in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 5.x 100 


compresse in contenitore hdpe 


* 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 100 


compresse in contenitore hdpe 

5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in contenitore pp 

5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 

5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 2x 30 
compresse in contenitore pp 

5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 3x 30 
compresse in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 


compresse in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 5x 100 


compresse in contenitore hdpe 


TRIPLINOR 


ISTFARM:BIOL:STRODERS:R:L: > 


« 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 1x10 


compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 1x 100 
compresse in contenitore hdpe 

10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 1 x 30 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 


compresse in contenitore pp 


« 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 


compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 5.x 100 


compresse in contenitore hdpe 

10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x10 
compresse in contenitore pp 

10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 100 
compresse in contenitore hdpe 


» 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 


2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x 10 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x 100 
compresse in contenitore hdpe 


2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x 30 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 


» 5mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 1x 10 
compresse in contenitore pp 


» 5mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 1x 100 
compresse in contenitore hdpe 


» 5mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 1x 30 
compresse in contenitore pp 


» 5mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 2.x 30 
compresse in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 


» 5mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 


» 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x 10 
compresse in contenitore pp 


» 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x 100 
compresse in contenitore hdpe 


* 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x30 
compresse in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 


* 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 


» 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 


Metolazone 
{Anche effetto mascherante) 


4AROXOLYN 
| TEOFARMASRL:: 


* 10 mg compresse 50 compresse 


* 5 mg compresse 50 compresse 


Piretanide 
{Anche effetto mascherante) 


d:“TAULIZ 
SANOFI-AVENTIS SPA. 


» 3 mg compresse 20 compresse 


* 6 mg compresse20 compresse 


Piretanide + Ramipril 
{Anche effetto mascherante) 


>. PRILACE 
SANOFISAVENTIS:S:RA. 


» 5 mg + 6 mg compresse 14 compresse divisibili 


Torasemide 
{Anche effetto mascherante) 


DIUREMID — 


MENARINFINTERNATIONAL'OPERATIONS 
LUXEMBOURGS.A: 


* 200 mg/20 ml sol per infusione 1 fiala 20 ml 


» 14 compresse divisibili 10 mg 


* 28 compresse 2,5 mg uso orale 


» iv5 fiale 10 mg/2 ml 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


 TEVATTAMA SRL. 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


DIURESIX 

MENARINI INTERNATIONAL'OPERATIONS: 
LUXEMBODRG:S:A: 

«200 mg/20 ml sol per infusione1 fiala 20 ml 
* 14 compresse 10 mg 

« 28 compresse uso orale 2,5 mg 

* iv5 fiale 10mg/2 ml 


TORADIUR Gi 
MEDA PHARMASPA: 
« 10 mg compresse 14 compresse 


* 28 compresse 2,5 mg 


TORASEMIDE GERMED 

GERMED PHARMA GRA, 

« 100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
+ 112 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
«14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
«28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 30 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


TORASEMIDE HEXAL 

HEXALS.RA: 

«10 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

«10 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
e 10 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«10 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

= 10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«10 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

+ 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«10 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

+ 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 10 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

« 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister al/al 


«10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 10 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
«10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


«10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
MICANSRA 


« 10 compresse in blister al/al da 10 mg 

« 10 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
«100 compresse in blister al/al da 10mg 

e 100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
- 14 compresse in blister al/al da 10 mg 

e 14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
«20 compresse in blister al/al da 10 mg 

«20 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
- 28 compresse in blister al/al da 10 mg 

* 28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
- 30 compresse in blister al/al da 10 mg 

«30 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 400 (20x20) compresse in blister al/al da 10 mg 
* 400 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
e 50 compresse in blister al/al da 10 mg 

+ 50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
e 56 compresse in blister al/al da 10 mg 

« 56 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


TORASEMIDE TEVA 


e 10 mg compresse 14 compresse in blister alu/alu/pve 
« 10 mg compresse 100 compresse in blister alu/alu/pve 
« 10 mg compresse 20 compresse in blister alu/alu/pve 
«10 mg compresse 28 compresse in blister alu/alu/pve 
* 10 mg compresse 30 compresse in blister alu/alu/pve 


* 10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister alu/ 
alu/pve 


10 mg compresse 50 compresse in blister alu/alu/pve 
= 2.5 mg compresse 100 compresse in blister alu/alu/pve 


«2.5 mg compresse 20 compresse in blister alu/alu/pve 


| TORASEMIDE TEVA ITALIA 


+ 2.5 mg compresse 28 compresse in blister alu/alu/pve 
* 2.5 mg compresse 50 compresse in blister alu/alu/pve 


«2.5 mg compresse 56 compresse in blister alu/alu/pve 


TEVATTALIA:S:RE: 

* 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 10 mg compresse 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Albumina 


ALBIOMIN 
BIOTEST PARMA GMBH 


* 20% (200 g/1) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 
100 ml 


* 20% (200 g/l) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 
50 ml 


* 5% (50 g/l), sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 
ml 


ALBITAL 
KEDRIONSPA. 


+ 200 g/ sol per infusione ev 1 flacone 50 ml 


* 250 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml + set per infusione 


ALBUMEON 
CSLBEHRINGSRA. 


+ 200 g/l soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 
100 ml 


* 200 g/l soluzione périnifusione 1 flaconcino in vetro da 
50m di ; 


200 g/Î sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 


200 g/l sol per infusiénè T'fliconcino in vetro da 50 ml 


* 200 g/ sol per infusionié 56 flaconcini in vetro da 100 ml 


200 g/l sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 


* 250 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 


250 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 


+ 250 g/1 sol per infusione 56 flaconcini in vetro da 100 ml 


250 g/l sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 


+ 50g/1 sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 ml 


50 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro cla 500 ml 


* 50 g/l sol per infusione 10 flaconcini in vetro da 500 ml 


50 g/1 sol per infusione 24 flaconcini in vetro da 250 ml 
ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. 


« 20g/100ml sol per infusione flacone da 100ml 


20 g/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 


25 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 


* 25 g/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 


5 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 


* 5 g/100 ml sol per infusione flacone da 250 ml 


5 g/100 ml sol per infusione flacone da 500 ml 


ALBUMINA LFB 


'LFB- LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT, 


ET DESBIOTECHNOLOGIES 


sol per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (tipo ii) da 
50 ml 


«sol per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (tipo ii) da 
100 ml 


+ 200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 
100 ml 


+ 200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 50 ml 


ALBUMINA UMANA BEHRING 
CSL BEHRING SPA. 


* 200 g/11sol per infusione 1 flacone da 50 ml 


 ALBUTEIN 
GRIFOLSITALIA:SP. 


_KAIBI 


 REDRION 


ALBUNORM 

OGTAPHARMA LTD: 

» 20%, 200 g/1, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 
* 20%, 200 g/1, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 


* 20%, 200 g/1, sol per infusione 10 flacone in vetro da 50 ml 


20%, 200 g/l, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml 
*_ 5%, 50 g/1, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 

» 5%, 50 g/l, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 250 ml 

*_ 5%, 50 g/1, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 500 ml 

» 5%, 50 g/1, sol per infusione 10flaconi in vetro da 100ml 

» 5%, 50 g/1, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 

* 25%, 250 g/l, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 


* 25%, 250 g/1, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 


ALBUREX 

€SL BEHRING GMBH 

* 20 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
* 20 % sol per infusione 1 flacone da 50 ml 
» 25 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
» 25 % sol per infusione 1 flacone da 50 ml 
* 5 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
» 5% sol per infusione 1 flacone da 250 ml 


* 5 % sol per infusione 1 flacone da 500 ml 


* 200 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml 
* 250 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml 
* 50 g/l sol per infusione 1 flacone 250 ml 


* 50 g/l sol per infusione 1 flacone 500 ml 


FLEXBUMIN 

BAXTERSPA. mi 
» 200 g/lsol per infusione 12 sacche pe da 100 ml 
* 200 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml 
* 200 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 100 ml 

* 200 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 50 ml 

*_ 250 g/l sol per infusione 12 sacche pe da 100 ml 
» 250 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml 
* 250 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 100 ml 


* 250 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 50 ml 


KEDRIONISRA: 
* 200 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml 


* 250 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml + set 
infusionale 


PLASBUMIN 
INSTITUTO GRIFOLS SA. 


* 200 g/l sol per infusione flacone 100 ml 


+ 200 g/l sol per infusione flacone 50 ml 
PROBUMIN 
GRIFOLSITALIA SPA: 


* 200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 


+ 200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 


UMAN ALBUMIN 


* 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
» 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino da 100 ml 
* 250 g/l sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


» 5g/100ml sol per infusione 1 flacone 250 ml 


Amido idrossietilato (etamido - HES) 
-—AMIDOLITE — 


BBRAUN MELSUNGEN AG 
» 6% sol per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml 
* 6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 250ml 


» 6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 500ml 


PLASMAVOLUME 


BAXTERS.RA: 


+ redibag sol per infusione 10 sacche in pp da 500 ml 
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).. TETRASPAN 
B. BRAUN: MELSUNGEN'AG 


«100 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 
ml 


«100 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 

« 100 mg/m sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml 

*_ 60 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 ml 
«60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 

* 60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml 


>. VOLULYTE 

FRESENIUS KABI ITALIA si RL sc 

* 6% soluzione per infusione 1 ficanein in vetro dei 250 fol 
«6% soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 500 ml 

* 6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 250 ml 
«6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 500 ml 
«6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 
«6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 500 ml 


* 6% soluzione per infusione 15 sacche di poliolefina da 
500 ml 


« 6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 
250 ml 


«6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 
500 ml 


«6% soluzione per infusione 30 sacche di poliolefina da 
250 ml 


* 6% soluzione per infusione 35 sacche di poliolefina da 
250mI 


«6% soluzione per infusione 40 sacche di poliolefina da 
250 ml 


>. VOLUVEN 
FRESENIUS KABEITALTA SRL: 
*. soluzione per infusione 10 flaconi vetro 250 ml 
«_ soluzione per infusione 10 flaconi vetro 500 ml 


* soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 250 
ml con sovrasacca 


- soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 
ml con sovrasacca 


- soluzione per infusione 15 sacche freeflex (polyolefine) 500 
ml con sovrasacca 


* soluzione per infusione 15 sacche pvc 500 ml 


* soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 250 
ml con sovrasacca 


+ soluzione per infusione 20 sacche freeflex da 500 ml con 
sovrasacca 


« soluzione per infusione 30 sacche freeflex da 250 ml con 
sovrasacca 


«soluzione per infusione 35 sacche freeflex da 250 ml con 
sovrasacca 


*. soluzione per infusione 40 sacche freeflex da 250 ml con 
sovrasacca 


* soluzione per infusione 25 sacche pvc 250 ml 


). VONTEN 
‘FRESENIUS KABI ITALIA S Rik: - 
+ 10%solper infusione 1 flacone in peda 500 mi 
« 10 %sol per infusione 1 sacca da 500 ml 
+ 10 % sol per infusione 10 flacone in pe da 500 ml 
« 10% sol per infusione 10 sacche da 500 ml 
+ 10 % sol per infusione 20 flaconi in pe da 500 ml 


« 10% sol per infusione 20 sacche da 500 ml 


Destrano 
{t vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per 
l'immissione în commercio, sla per schema posofogico che per via di 
somministrazione) 
> PLANDER 
--—— FRESENIUS KABITALIA SRI 
* 40.000-50 g/500 ml sol per infusione 1 lacontda 500 ml 
+ 40.000-50 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml 
« 70.000-30 g/500 ml sol per infusione 1 flacone da 500 ml 
* 70.000-30 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml 


Glicerolo 


COSTILAX 
IPSO PHARMASRL 


di; 


* aclulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 


(PHARMEGSRL. 


.. BIOINDUSTRIA LABORA 


- FRESENIUS KABIITALIA 


| GLICEROLO CON SODIO CLORURO . 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


+ adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 
* bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 


- bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/ 
peva 


EPILAX 

ERIFARMA:SRL 

+ adulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 

+ adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 
* bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 


+ bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 


FELAN 


+ adulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 
«adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 
* bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 


«bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


BIOINDUSTRIALEM: 
IO ITALIANO MEDICINALI S 


» 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 100 ml 
» 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 
+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 50 ml 

+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml 


+ 10% + 9% soluzione per infusione 100 ml in flaconcino 
250 ml 


* 10% + 9% soluzione per infusione 250 ml in flaconcino 
500 ml 


* 10% + 9% soluzione per infusione 50 ml in flaconcino 
100 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 


+ 10% + 0,9% soluziot fusione 1 flaconcino plastica 


250 ml 


+ 10% + 0,9% soluzioné pér infusione 1 flaconcino plastica 
500 ml 


# 10% + 0,9% soluzione per infusione:1 flacengino vetro 
250 ml . 


+ 10% + 0,9% soluzione per:infusione 1 flaconcino vetro 
500 ml 


* 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca flessibile 
1000 ml 


* 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca flessibile 500 
ml 


10% + 0,9% soluzione per infusione 20 flaconcini vetro 
500 ml 


10% + 0,9% soluzione per infusione 24 flaconcini plastica 
500 ml 


+ 10% + 0,9% soluzione per infusione 24 flaconcini vetro 
250 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 
GALENICA SENESE 


< (INDUSTRIAFARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL 


« 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 
* 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml 


« 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino pp 500 
mlinpp 


» 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca 250 ml 
+ 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca 500 ml 


+ 10% + 0,9% soluzione per infusione 20 flaconcini pp 500 
ml 


| GLICEROLO CON SODIO CLORURO LDR 


EABORATORI DIACO BIOMEDICALIS:PA: 
+ 10% + 0,9% flacone vetro 100 ml 
10% + 0,9% flacone vetro 1000 ml 
+ 10% + 0,9% flacone vetro 250 ml 
» 10% + 0,9% flacone vetro 50 ml 
+ 10% + 0,9% flacone vetro 500 ml 


MONICO 

MONICO S.RA 

+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 100 ml 
+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 1000 ml 


+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 


+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 50 ml 

» 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml 

» 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 100 ml 

* 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 1000 ml 

» 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 250 ml 

+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 50 ml 

+ 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 500 ml 

+ 10% + 9% soluzione per infusione 100 ml in sacca 250ml 
» 10% + 9% soluzione per infusione 250 ml in sacca 500 ml 
+ 10% + 9% soluzione per infusione 50 ml in sacca 100 ml 


* 10% + 9% soluzione per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 


| GLICEROLO CON SODIO CLORURO. 
NOVASELECT 

S.M:FARMACEUTICISR:L 

* 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 
» 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml 
* 10% + 0,9% soluzione per infusione 20 flaconcini 500 ml 


» 10% + 0,9% soluzione per infusione 24 flaconcini 250 ml 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


SALE SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


» 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 


GLICEROLO FG* 
GSRL 


» adulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 
» adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 
* bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 


* bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 


> RAVICTI 
HORIZONPHARMA IRELAND:LIMITED 
* 1,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - 
flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + 1 adattatore 


*_71,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - 
flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + 1 adattatore + 7 siringhe 
orali da 1 ml 


1,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - 
flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + 1 adattatore + 7 siringhe 
orali da 3 ml 


+ 7,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - 


flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + ] adattatore + 7 siringhe 
orali da 5 ml 


Mannitolo 
 BRONCHITOL 


PHARMAXIS PHARMACEUTICALS LI 


TED 


* 40 mg- polvere per inalazione, capsula rigida - uso 
inalatorio - blister (alluminio/pvc) - 10 capsule + 1 inalatore 


» 40 mg- polvere per inalazione, capsula rigida - uso 
inalatorio - blister (alluminio/pvc) - 28 x 10 capsule + 2 
inalatori 


o; SLICINA CON MANNITOLO GALENICA 
SENESE. 


INDUSTRIA FARMACEUTICA G GALENICA SENESE SRL 


» 1% + 1% soluzione per irrigazioni sacca 3000 ml 


* 1% + 1% soluzioni per irrigazioni sacca 5000 ml 


ISOTOL. 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALIS.PA, 
* 1flac. sol. x fleb. 500 ml 20% 

* sol. x fleb. 250 ml 


>... MANNITOLO BIOINDUSTRIAL..M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI SIBA: 
» 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
» 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
» 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
» 10% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 
* 10% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 
» 10% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 
» 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
* 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
» 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
*» 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


» 18% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 
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18% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 
18% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 
5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

5% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 
5% sol per infusione 250 ml in flacone 500 ml 


5% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO. 


GALENICA SENESE = n 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S/R.L. 


5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 100 ml 

5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 

5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 2000 ml 

5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 3000 ml 

5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 5000 ml 


MANNITOLO E SORBITOLO GALENICA 
SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL 


0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 3000 ml 


0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 5000 ml 


MANNITOLO EUROSPITA 
FUROSPITALSBA/ 


MANNITOLO FKI 


10% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 
18% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 


5% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 


FRESENIUS KABTITALIA:S.RL 


10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 
10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 
10% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 
10% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 
18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 
18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 
18% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 
18% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 
18% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 
18% sol per infusione 20 flaconcini 500 ml 

18% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 
18% sol per infusione 49 flaconcini vetro 100 ml 
5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 
5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 
5% sol per infusione 1 sacca flessibile 100 ml 

5% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 

5% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 


5% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 


|. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.PA, 


MANNITOLO GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL: 


10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


«10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


* 10% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


+ 10% sol per infusione 1 sacca 50ml 


10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


* 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 


* 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


«18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino in pp 500 ml 
«18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


18% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


* 18% sol per infusione 1 sacca 50ml 


18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
+ 18% sol per infusione 20 flaconcini in pp 500 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


* 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


* 5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


«5% sol per infusione 1 sacca 100ml 


5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


5% sol per infusione 1 sacca 250ml 


* 5%sol per infusione J:$atca.50 ml 


5% sol per infusioné!1 sacca 500 ml 


MANNITOLO LDB 


10% flacone vetto100 MI»: 
10% flacone vetro 1000 ml 
+ 10% flacone vetro 250 mil 


10% flacone vetro 50 ml 


+ 10% flacone vetro 500 ml 


18% flacone vetro 100 ml 
* 18% flacone vetro 1000 ml 


18% flacone vetro 250 ml 


* 18% flacone vetro 50 ml 
* 18% flacone vetro 500 ml 


5%flacone vetro 100 ml 


* 5%flacone vetro 1000 ml 


5% flacone vetro 250 ml 


+ 5%flacone vetro 50 ml 
5% flacone vetro 500 ml 


© MANNITOLO MONICO 0 


MONICO S.P.A, 

+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
* 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
* 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
«10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 

* 10% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 
«10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

* 10% sol per infusione 1 sacca 50ml 

+ 10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
+ 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
* 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
+ 18% sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
* 18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 

* 18% sal per infusione 1 sacca 1000 ml 

+ 18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

* 18% sol per infusione 1 sacca 50ml 
«18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 

* 18% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 


«18% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 


» 18% sol per infusione 50 ml in sacca 100 ml 
* 18% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 
» 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

» 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

» 5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

*» 5% sol per infusione 1 sacca 100 ml 

* 5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 

» 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

* 5% sol per infusione 1 sacca 50 ml 

* 5% sol per infusione 1 sacca 500 ml 

» 5% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 
* 5% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 
» 5% sol per infusione 50 ml insacca 100 ml 


* 5% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 


MANNITOLO NOVASELEC 
SM: FARMACEUTICI SR 

» 10% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 
+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

» 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

» 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

» 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

» 18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

» 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

» 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

» 18% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 
* 18% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 
» 18% sol per infusione 30 flaconcini vetro 100 ml 
* 5% sol per infusione 1 flaconcino 100m| 

» 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

» 5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


* 5% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 


MANNITOLO S.A.L.F. 


SALE SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO: 


» 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
* 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
» 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
* 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
» 10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

+ 10% sol per infusione ] sacca 500 ml 

» 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
«18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
» 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
* 18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

» 18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 

* 18% sol per infusione flacone 500 ml 

* 5% sal per infusione 1 flaconcino 100 ml 

» 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
* 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

» 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


* 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


*» 5% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


| TEOFARMASAL: 


Acetazolamide 


DIAMOX 


* 250 mg compresse 12 compresse 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


Amiloride + Idroclorotiazide 


? MODURETIC 
MSDITALIA:S.Rik: 


+ 5 mg + 50 mg compresse 20 compresse 


Triamterene + Furosemide 
{Anche effetto mascherante) 


FLUSS. 
SCUARPERSPA. 


* 40 mg + 25 mg compresse 20 compresse 


Acido etacrinico 
{Anche effetto mascherante) 


3 (REOMAX. RO e n a 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A: 


* 20 compresse 50 mg 


« iv1 fiala 20ml50mg 


Canrenone 
{Anche effetto mascherante) 
> .LUVION 
THERABELGIENNE PHARMAS:RA: 
+ 100 mg capsule rigide 10 capsule 
+ 100 mg capsule rigide20 capsule 
+ 50 mg compresse 20 compresse 


«50 mg compresse 40 compresse 


Eplerenone 
{Anche effetto mascherante) 


EPLERENONE ACCORD 


«25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pve 

+ 25 mg compresse rivestite con film 10x 1 compresse in 
blister al/pvc 

«25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc 

* 25 mg compresse rivestite con film 100x 1 compresse in 
blister al/pvc 

«25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pve 

«25 mg compresse rivestite con film 28x 1 compresse in 
blister al/pvc 

+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
alfpve 

+ 25 mg compresse rivestite con film 30.x 1 compresse in 
blister al/pvc 

«25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pve 

* 25 mg compresse rivestite con film 90 x 1 compresse in 
blister al/pvc 

«50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pve 

«50 mg compresse rivestite con film 10x 1 compresse in 
blister al/pvc 

« 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc 

«50 mg compresse rivestite con film 100x 1 compresse in 
blister al/pvc 

* 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pve 

* 50 mg compresse rivestite con film 28 x 1 compresse in 
blister al/pvc 

«50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pve 

« 50 mg compresse rivestite con film 30x 1 compresse in 
blister al/pvc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


*» 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pve 


» 50 mg compresse rivestite con film 90x 1 compresse in 
blister al/pvc 


EPLERENONE DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRE 

+ 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


+ 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


«25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/al 


+ 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister 
pve/al 


+ 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 


+ 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/al 


«50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


*_50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 


*_ 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/al 


+ 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/al pra 


« 50 mg compresse rivestite con film 200 com presse in blister 
pve/al 
EPLERENONE MYLAN . 
MYLANSIRA: 


© + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 


pve/al 

+ 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

*_ 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
contenitore hdpe 

*_ 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 

* 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

«50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

«50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
contenitore hdpe 

* 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 

*_ 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/al 

+ 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 

+ 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvo/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 

+ 25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 

*_ 25 mg compresse rivestite con film 90x] compresse in 
blister pvc/al 

* 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 

« 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/al 

+ 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 

*_ 50 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 
blister pvc/al 


EPLERENONE TECNIGEN | 


Serie generale - n. 206 


» 50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore hdpe 

* 25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
contenitore hdpe 

» 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore hdpe 


* 50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
contenitore hdpe 


TECNIGENS.R: 
» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc/al 


INSPRA 

PFIZERTFALIA:S:RE: 

» 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 
blister pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 
blister pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 

pve/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compressse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compressse rivestite con film 90x1 compresse in 

blister pvc/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 


50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 

blister pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in 
blister pvc/al 

»_ 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 

blister pvc/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in 
blister pvc/al 


50 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in 

blister pve/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 

blister pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 


50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 50 mg compressse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 


» 50 mg compressse rivestite con film 90x1 compresse in 
blister pvc/al 
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i + 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in 
Potassio canrenoato 
{Anche effetto mascherante) blister pvc/aclar/al 
Tolva ptan + 40mgcapsule rigidea rilascioascio modificato 28 capsule 


> DIUREK 
: (E GROUP SRI. 


«100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


>. KANRENOL 


TEOFARMA SR. 


+ 100mg compresse 20 compresse 
* 200 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


« 200mg/2 ml polvere e solv per sol iniett 6 flaconcini 
polvere + 6 fiale solv da 2 ml 


+ 25 mg compresse 20 compresse 


>. LUVION 
THERABELGIENNE PHARMAS.RA: 
«200 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett uso ev 6 flaconi 
liofilizzati + 6 fiale 


?.. POTASSIO CANRENOATO EG 
EG:SI 


+ 100 mg compresse rivestite con film 20 cpr 


} . POTASSIO CANRENOATO PENSA 
PENSA:PHARMA:S:PA: 


* 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


>. POTASSIO CANREONATO SANDOZ 
SANDOZS:PA: 


« 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


Potassio canrenoato + Butizide 


> KADIUR 
{© THERABEL.GIENNE PHARMA:S 


«50 mg + 5 mg compresse rivestite con film20 compresse 


* 50 mg + 5 mg compresse rivestite con film30 compresse 


Spironolattone 
{Anche effetto mascheranie) 


>. ALDACTONE 
SANOFIFAVENTIS:S.PA: 
* 100 mg compresse rivestite 10 compresse 


* 25 mg capsule rigide 16 capsule 


>. SPIROLANG 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
+ 10 capsule 100mg 
+ 10 capsule 50 mg 


+ 16 capsule 25 mg 


). URACTONE 
SPA SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA. 


+ 100 mg compresse 10 compresse 


Spironolattone + Furosemide 
{Anche effetto mascherante) 


LASITONE 
SANOFIFAVENTIS:S.P.A. 


« 25 mg +37 mg capsule rigide 20 capsule 


SPIROFUR 
ARUNO FARMACEUTICI SPA 


* 50 mg +20 mgcapsule rigide 10 capsule 
« 50 mg + 20 mgcapsule rigide 20 caspule 


Spironolattone + Idroclorotiazide 
(Anche effetto mascherante) 


>... ALDACTAZIDE 
SPA SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI S.A. 


«25 mg + 25 mg compresse20 compresse 


). SPIRIDAZIDE 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO. 


< TERAPEUTICHES.R.L 


+ 25 mg + 25 mg capsule rigide 20 capsule 


SAMSCA — 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD: 
* 30 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 
compresse 
* 30 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 
compresse 
+ 15 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 
compresse 
«15 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 
compresse 


Tuaminoeptano + acetilcisteina 


? RINOFLUIMUCIE 
| Z3AMBONMALI 


«1% + 0,5% spray nasale soluzione flacone 10 ml 


* 1% + 0,5% spray nasale, soluzione flacone 25 ml 


Selegilina 


EGIBREN . 
(CHIESI FARMACEUTICIS.RA 


+ 10 mg compresse rivestite 15 compresse 


* 10 mg compresse rivéstità:30):compresse 


+ 10 mg sol orale 10 flaconcihi orali 10 mg 
>. JUMEX 
CHIESIFARMACEUTICIS.R:A: 


* 10 mg compresse 25-t6mpresse 


«5 mg compresse 50 compresse 


) SELECOM 
EULFON:MEDICINALE SARA: 


* 5 mg compresse 50 compresse 


Metilfenidato 


>. EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 


+ 10mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 
blister pvc/aclar/al 

+ 10mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in 

blister pvc/aclar/al 

10 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 

blister pvc/aclar/al 


10 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


10 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in 

blister pvc/aclar/al 

* 20mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 
blister pvc/aclar/al 

+ 20mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in 
blister pvc/aclar/al 

« 20mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 

blister pvc/aclar/al 


20 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


20 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


30 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 

blister pvc/aclar/al 

+ 30mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/aclar/al 

+ 30mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 

blister pvc/aclar/al 


in blister pvc/aclar/al 


» 40 mgcapsule rigide a rilascioascio modificato 30 capsule 
in blister pvc/aclar/al 


* 50 mg capsule rigide a rilascioascio modificato 28 capsule 
in blister pvc/aclar/al 


* 50 mg capsule rigide a rilascioascio modificato 30 capsule 
in blister pvc/aclar/al 


+ 60 mg capsule rigide a rilascioascio modificato 28 capsule 
in blister pvc/aclar/al 


» 60 mgcapsule rigide a rilascioascio modificato 30 capsule 
in blister pvc/aclar/al 


>... MEDICEBRAN 
MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH&COKG 


+ 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 

+ 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 20 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 20 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


>... MEDIKINET 
MEDICE ARZNEIMITTEL:EUETTERGMBH:&COKG": 
» 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


* 10 mgcapsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


+ 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 30mgcapsule rigidea rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


* 40 mgcapsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 40 mgcapsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


* 5 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 5 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


x: RITALIN 
(-—— NOVARTISFARMA SPA. 


» 10 mg compresse 30 compresse 


Modafinil 


; PROVIGIL “> >" 
TEVA ITALIA SAL 


*» 100 mg compresse 30 compresse in blister opaco pvc/ 
pvdc/al 


Pentetrazolo + Diidrocodeina 


>. CARDIAZOL PARACODIN 
TEOFARMA SRL. - 


+ 20 mg/ml+100 mg/ml gocce orali, sol flacone contagocce 
10 ml 


ì. PARMODALIN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO. 
TERAPEUTICHE SRL. 


* 10 mg+1 mg compresse rivestite 25 compresse 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Efedrina 
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 


a f0meg/mi) 


Di EFEDRINA AGUETTANT 
.‘’‘LABORATOIRE AGUETT, 


« 3 mg/ml seluzione iniettabile in siringa preriempita 1 
siringa da 10ml 


« 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 5 
siringhe da 10 ml 


* 3 mg/ml seluzione iniettabile in siringa preriempita 10 
siringhe da 10 ml 


* 3mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 12 
siringhe da 10 ml 


« 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 20 
siringhe da 10 ml 


>. EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA 


SENESE 
INDUSTRIA 


MACEUTICA 
« 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
« 10 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
* 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
«25 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
25 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
«25 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


2. EFEDRINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO SPA: 


«25 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml 


2 EFEDRINA CLORIDRATO SALE. 


1 ‘S(A.LE SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


« 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
«25 mg/1 mlsoliniett 5 fiale 1 ml 


Efedrina + Argento vitellinato 
{Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a10ma/mi 


'ARGOTONE 
| BRACCOSPA. 


+ 1% + 0,9% gocce nasali 1 flacone da 20 ml 


Efedrina + Eucaliptolo + Niaouli essenza 
{Positività oi test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a 10meg/mi) 


YRINOVIT 
2 LABORATORIO FARMACEUTICO SÌ 


|. TERAPEUTICHESRL 
«dosaggio alto gocce nasali, sol flacone da 25 ml 
*. dosaggio alto, unguento nasaletubo da 12g 
+ dosaggio basso gocce nasali, sol flacone da 30 ml 


* dosaggio basso, unguento nasale tubo da 8g 


PECIALITA IGIENICO 


Efedrina + Nafazolina 
{Positività al test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a f0meg/mi) 
>. DELIARINOLO 
SANGFIPAVENTIS:S.RA: 


- 0,5% + 0,125% spray nasale, solflacone 15 ml 


Pseudoefedrina + Cetirizina 
{Positività attest per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 meg/ra)) 


>. NARISTAR 
LUCA PHARMA SA 


« 5mg+ 120 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse 


>. REACTINE 
JOHNSON&IOHNSON:SRA; 


+ 5mg+ 120 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse 


Pseudoefedrina + Destrometorfano + 
Triprolidina 

{Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
stiporiori a 150 meg/mii 


>. ACTIFED COMPOSTO 
JOHNSON & JOHNSON S.PA. 


+ sciroppo flacone 100 ml 


Pseudoefedrina + Ibuprofene 
{Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nefie urine 
stperiori a 150 megimii 


 ACTISINU 


JOHNSON &JOHNSONSPA | 


« 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


«200 mg/30 mg compresse rivestite con film 12 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 24 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


). IBUGRIPPEX 
AZIENDE CHIMICHE:RIUNITE ANGELINI-FRANCESCO: 
ACRAF SPA 
* 200 mg/30 mg compresse rivestite con sfilm 10€ compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 12 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 24 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


| IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA . 
BOEHRINGER INGELHEIM 
BOEHRINGER:INGELHEIM INTERNATIONAL'GMBH 


+ 200 mg/30 mg comifiressa tivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc-al 


» 200 mg/30 mg campresse rivestite cori film 20 compresse, 
in blister pve/pvdc-al 


‘>. IBUPROFENE E DO 00 
- WICKPHARMA 


WICIEPHARMA =-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER: 
PROCTER&GAMBLEGMBH 


+ 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 
compresse in blister pp/copolimero di pe e olefine cicliche/ 
pp-al 

+ 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 
compresse in blister pp/copolimero di pe e olefine cicliche/ 
pp-al 

* 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 
compresse in blister pvc/pctfe-al 

*_ 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 
compresse in blister pvc/pctfe-al 


i. NUROFENINFLUENZA E RAFFREDDORE 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL 
LIMITED 


* 200 mg + 30 mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


* 200 mg + 30mg compresse rivestite 24 compresse rivestite 


>): NUROFEN STOPCOLD INFLUENZA 
E RAFFREDDORE 


« 200 mg+30mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


>. VICKSELU ACTION 
PROCTER & GAMBLE SRL 


* 200 mg+ 30 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pctfe-al 


Pseudoefedrina + Paracetamolo 
{Positività aîtest per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 megimi) 

>... ELUIMUCIL INFLUENZA 
E RAFFREDDOR 
ZAMBON ITALIA SIR.L: 


+ 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 8 bustine 


» 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 16 bustine 


>... LEVIOFLU 
AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
* 500 mg + 60 mg compressa effervescente 15 compresse 
in 2 tubi pp 


* 500 mg + 60 mg compressa effervescente 8 compresse 
in 1 tubo pp 


+ 500 mg + 60 mg granulato per soluzione orale 10 bustine 
da 1,59 


>. USOELU 
SANOFFAVENTIS SPA. 


» 300 mg + 30 mg compresse effervescenti 16 compresse 


* 300 mg + 30 mg compresse effervescenti 8 compresse 


: NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E 
FEBBRE © 
ALFA WASSERMANN SRA: 


* 500 mg/60 mg compresse effervescenti 16 compresse 


+ 500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse 
NIROLEX RAFFREDDORE E INFLUENZA 
BOOTS PRARMACEUTICAES:SRE: 


* 500 mg/60 mg compresse effervescenti 16 compresse 


* 500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse 


>.  SANIDUOFEBBREE NASO CHIUSO 
BAVERSRA 


+ 500 mg + 60 mg compresse effervescenti 8 compresse 

divisibili 
>. TERMADEC 

GLAXOSMITHKLINE CONSUMERHEALTHCARE:S.PA: 

» 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 6 bustine in 
pet/lIdpe/al/dpe 

» 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 8 bustine in 
pet/ldpe/al/Idpe 

» 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 10 bustine in 
pet/lIdpe/al/idpe 

* 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 12 bustine in 
pet/ldpe/al/idpe 


* 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 14 bustine in 
pet/ldpe/al/ldpe 


> TERMANASAL. 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHEARE:S.PA.: 


» 500mg/30ml+30mg/30ml sciroppo 1 flacone da 240 ml in 
pet con misurino graduato 


> TRIAMINIC 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A 


» 500 mg + 60 mg polvere per sol orale 10 bustine 6g 


Pseudoefedrina + Paracetamolo + 
Difenidramina 

{Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
Stiperionia 150 meg/imi) 


>. ACTIGRIP GIORNO & NOTTE. 
JOHNSON&IOHNSONSPA: 


* 500 mg + 60 mg compresse 12 compresse giorno + 500 
mg + 25 mg compresse 4 compresse notte 


Pseudoefedrina + Triprolidina 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 meg/mi} 


JOHNSON: JOHNSONIS.EA: 


* 2,5 mg + 60 mg compresse 12 compresse 


* 2,5 mg/10 ml + 60 mg/10 ml sciroppo flacone 100 ml 


Pseudoefedrina + Triprolidina + Paracetamolo 
(Positività aîtest per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
siperioria 150 meg/mti 


>» ACTIGRIP. 
JOHNSON IOHNSONSRA. 


* compresse 12 compresse 
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Adrenalina 
). ADRENALINA AGUETTANT. 
LASORATOIRE AGUETTANT 


« 1mg/10 ml (1: 10.000) soluzione iniettabile in siringa 
preriempita 1 siringa preriempita in pp senza ago 

* 1mg/10 ml (1: 10.000) soluzione iniettabile in siringa 
preriempita 10 siringhe preriempite in pp senza ago 


?. ADRENALINAGALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL. 


- 0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
+ 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 
- 1 mg/ml sol iniett 10fiale da 1 ml 
* 1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


?ADRENALINA MONICO 
MONICO:S:RA: 
- 0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
«0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 
« 1 mg/ml sol iniett 10fiale da 1 ml 


e 1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


> ADRENALINASALE © 
(S.A.LE SPA LABORATORIO FARMACOLGGICO | 


+ 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


* 1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


> ;CHENPEN:....... 
LINCOLN MEDICAL LIMITED 


« 150 mcg/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 
da 0,3 ml 


150 meg/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 
da 0,3 ml 


e 300 mcg/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 
da 0,3 ml 


* 300 mcg/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 
da 0,3 ml 


>. EMERADE 
PHARMASWISS:CESKA:REPUBLIKA SRO: 


« 150 meg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
penna preriempita in vetro 


« 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite in vetro 

« 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
penna preriempita in vetro 

« 300mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite in vetro 

* 500 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
penna preriempita in vetro 


* 500 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite in vetro 


* 150 meg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
iniettore da 2 ml 

« 150 meg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
iniettori da 2 ml 

* 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
iniettore da 2 ml 

* 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
iniettori da 2 ml 


> FASDEKT 

MEDA PHARMAS:P.A: 

* 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
iniettore da 2 ml 

«150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
iniettori da 2 ml 

« 165 mcg sol iniett per uso iminiettore preriempito da 
2,05 ml 

« 165 mcg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 
2,05 ml 

* 300mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
iniettore da 2 ml 

* 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
iniettori da 2 ml 
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+ 330 meg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 
2,05 ml 


» 330 meg sol iniett per uso iminiettore preriempito da 
2,05 ml 


>. JEXT 

ALK-ABELLO A/S 

+ 150 megsol iniett 1 penna preriemp 

+ 300 meg sol iniett 1 penna preriemp 

* 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite 

* 300 meg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite 


Adrenalina + Lidocaina 


x XYLONOR 
-——-— LABORATOIRES SEPTODONT 


» Special 50 Tubofiale 


Dimetofrina 
}/RAFFREDDOREMEDI (i 00 
IODOSANSPA, 


» compresse effervescenti 12 compresse 


+ capsule rigide 12 capsule 


Dobutamina 
>. DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM 
--—— BIGINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.A. 


* 250 mg/20 ml concentrato per sol per infusione 1 
flaconcino da 20 ml 


> Mozac 
(..-FISIOPHARMASAL. 
* 250 mg/20 ml sol per infusione flacone 20 ml 


>. DOPAMINABIOLOGICIITALIA 
BIGLOGICITTALIA LABORATORIES S.R.L 
* 200 mg/5 ml conceritràto per sol per infusione 10 fiale 
>: DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA 
SENESE 
INDUSTRIAFARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L 
« 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml 
* 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione fiala 2 ml 
« 50mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml 


* 50mg/10 ml concentrato per sol per infusione fiala 10m 


> DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.E, 


+ 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml 


* 50mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml 


200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 
fiale in vetro da 5ml 


400 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 
fiale in vetro da 5ml 


HOSPIRA ITALIASRL. 
«200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 10 fiale 


« 200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 100 fiale 


Etilefrina 
>. EFFORIIL 
BOEHRINGERINGELHEIMITALIASPA: =: 
* 10mg/1 ml sol iniett 6 fiale 1 ml 
»_ 5 mg compresse20 compresse 


+ 7,5 mg/ml gocce orali, solflacone 15g 


Fenoldopam 
>. CORLOPAM 
TEVATTALIA:S:R:L: 


+ 20mg/2 ml sol iniett per uso ev1 fiala 2 ml 


* 50mg/5 ml sol iniett per uso ev 1 fiala 5 ml 


Ibopamina 
> TRAZNYL 


* 1% collirio, polvere e solv per sol 1 flaconcino liofilizzato + 
1 flaconcino solv da 5 ml 


* 2% collirio, polvere e solv per sol 1 flaconcino liofilizzato + 
1 flaconcino solv da 5 ml 


Isoprenalina 


ISOPRENALI 


SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESESRE 


» 0,2 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 


*_ 0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


>. ISOPRENALINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO SPA. 


+ 0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


>. ISOPRENALINA CLORIDRATO SALE 
SALLE SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


» 0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


Midodrina 
> GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA SPA: 
» 2,5 mg compresse 30 compresse divisibili 
* 2,5 mg/ml gocce orali, sol flacone 30 ml 
* 5 mg/2 ml sol iniett 6 fiale da 2 ml 


MIDODRINA EG 
MODO 


+ 0,25% gocce orali, so] flacone 30 ml 


MIDODRINA UNION HEALTH 
CUNONAFAMASAL. 


* 0,25% gocce orali, sol flacone 30 ml 


Serie generale - n. 206 


Noradrenalina 
>. NORADRENALINA AGUETTANT 
LAGORATOIRE AGUETTANT 


* 0,25 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 
da 50 ml 


* 0,25 mg/ml soluzione per infusione 10flaconcini in vetro 
da 50 ml 


+ 0,25 mg/ml seluzione per infusione 25 flaconcini in vetro 
da 50 ml 
>. NORADRENALINA TARTRATO GALENICA 
SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESES:RI: 
* 2 mg/ml concentrato per sol per infusione ev 10 fiale 


» 2mg/ml concentrato per sol per infusione ev 5 fiale 

>. NORADRENALINATARTRATO MONICO 
MONICOS:RA. 
* 2mg/1 ml sol per infusione 5 fiala da 1 ml 

>. NORADRENALINATARTRATOS.A.L.F, 
SALE:SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO: 


» 2mg/m] sol iniett 5 fiale 1 ml 


Alfentanile 
FENTALIM — . .— 

| AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. 
ACRAF SPA 


» 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 
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Buprenorfina 


ALGESALONA 

i t.;_{. {...’‘0° 

«35 mcg//h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

« 35 meg/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

«35 mceg/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

«35 mcg/h cerotto transdlermico 20 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

e 35 meg/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

« 35 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

«35 meg/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


«52,5 meg/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di 
carta/pet/pe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di 

carta/pet/pe/al/surlyn 

«52,5 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di 
carta/pet/pe/al/surlyn 

*_ 52,5 meg/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

«52,5 meg/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

« 52,5 meg/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/ 

pet/pe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

e 70 meg/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mceg/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


«70 megy/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


«70 meg/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


«70 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 

«70 mcg/h cerotto transdlermico 8 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


BUPRENORFINA ETHYPHARM 

ETHYFHARMSA- ..—.— _ 

* 0,4 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister 
pvc/al 

« 0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 


+ 0,4 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister 
pve/al 


e 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 
« 2mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
e 2 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 
« 8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 
* 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 


« 8 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 


BUPRENORFINA MOLTENI 
L'MOLTENI & C; DEI ALLI ALITTI SOCIETA" DI ESERCIZIO. 
SPA. 


« 2 mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ &mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


« 8mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


- 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN:S.PA: 

«0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
+ 0,4 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 


«0,4 mg compresse sublinguali 30 compresse in blister pvc/al 


| SANDOZGMBH . 


+ 0,4 mg compresse sublinguali 49 compresse in blister pvc/al 


*_ 0,4 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 


« 2mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 


* 2mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 


2 mg compresse sublinguali 30 compresse in blister pvc/al 


* 2mg compresse sublinguali 49 compresse in blister pvc/al 


2mg compresse sublinguali 70 compresse in blister puc/al 


» &mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvo/al 


8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 


+ &mg compresse sublinguali 30 compresse in blister pvc/al 


8 mg compresse sublinguali 49 compresse in blister pvc/al 


« 8&mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 


BUPRENORFINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) BV. 


* 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


« 8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


« 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


BUSETTE 


» 10 meg/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


10 mcg/ora, cerotto trasclermico 12 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


10 meg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 

«10 meg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 10 meg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in 
pet/al/pe i 

+ 10meg/ora, cerotta.tiasdermico 5 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 


10 meg/ora, cerotto tràsdermico 8 cerotti in bustina in 
pet/al/pe ° 7 

15 incg/ora, cerotto tratdermico"T0 ceretti inbusina "in 
pet/al/pe 


+ 15 meg/ora, cerotte*trasdefmico 12 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 15 meg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 15 meg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


15 meg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


15 meg/ora, cerotto trasclermico 5 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


15 meg/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 

* 20 meg/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 20 mcg/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

« 20 mcg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 


20 meg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


20 meg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


20 meg/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 

* 20 meg/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 5 meg/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 


5 meg/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


5 meg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/ 
al/pe 


5 meg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 

* 5 mceg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/ 
al/pe 

+ 5 meg/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/ 

al/pe 


| TEMGESIC. 


» 5 meg/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/ 
al/pe 


SUBUTEX 
RB.PHARMACEUTICALS 


» 0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 
* 2 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 


* 8 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 


RE:PHARMACEUTICALS LIMITED 


+ 0,2 mg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
nylon/al/pve 


+ 0,2 mg compresse sublinguali 10 compresse 
*_0,3 mg/ml sol iniett 5 fiale 


‘TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITAL 
» 10 cerotti da 20 mg 35 meg/h 

* 10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h 
» 10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 

» 3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h 

» 3 cerotti da 30 mg 52,5 meg/h 


+ 3 cerotti da 40 mg 70 meg/h 
* 5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h 
+ 5 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h 
* 5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA SRL. 


» 35 meg/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 


» 35 meg/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

»_ 35 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

*_ 35 mceg/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 35 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 35 meg/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 35 meg/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola 
in pap/ldpe/al/surlyn 

» 35 meg/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

* 35 mcg/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola 
in pap/ldpe/al/surlyn 

* 35 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola 
in pap/ldpe/al/surlyn 

» 35 mcg/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 

» 35 meg/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola 
in pap/ldpe/al/surlyn 

» 52,5 mceg/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina 

singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 52,5 mcg/h cerotto transclermico 16 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

*_ 52,5 meg/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 52,5 meg/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 52,5 meg/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina 

singola in pap/ldpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 52,5 mcg/h cerotto transdlermico 30 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 


52,5 meg/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina 

singola in pap/ldpe/al/surlyn 

* 52,5 meg/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

* 52,5 meg/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

» 52,5 meg/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 

* 70 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina 

singola in pap/ldpe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 
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70 meg/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 
70 meg/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 
70 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina 
singola in pap/ldpe/al/surlyn 
70 meg/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 meg/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola 


in pap/ldpe/al/surlyn 


70 meg/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina 
singola in pap/lIdpe/al/surlyn 


70 meg/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola 


in pap/Idpe/al/surlyn 


70 meg/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola 


in pap/ldpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transclermico 6 cerotti in bustina singola 


in pap/Idpe/al/surlyn 


70 meg/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola 


in pap/Idpe/al/surlyn 


Buprenorfina + Naloxone 


) . SUBOXONE 
INDIVIOR'UKLIMITED 


* 2 mg/0,5 mg compresse sublinguali - per uso sublinguale 


« 8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister 


» 8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister 


SUBGNONE 


RB/PHARMACEUTICALS LIMITED 


16 mg/4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 7 compresse 

16 mg/4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 28 compresse 


blister (nylon/alu/pve - 7 compresse 
2 mg/0,5 mg compresse sublinguali - uso sublinguale 
blister (nylon/alu/pvc) 28 compresse 


(nylon/alu/pvc) 28 compresse 


(nylon/alu/pvc) 7 compresse 


Fentanil 


> ABSTRAL 
._—— PROSTRAKANLIMITED 


>» ACIO 


100 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister 


opa/pvc/al/al 
100 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pve/al/al 
200 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
200 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
300 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
300 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
400 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvce/al/al 
400 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
600 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
600 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
800 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 
800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


incorporato da 1200 mcg 

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 mcg 

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 200 meg 

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 400 meg 

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 600 meg 


+ 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 800 meg 

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1200 meg 

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 meg 

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 200 meg 


* 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 400 meg 


+ 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 600 meg 


«3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 800 meg 

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1200 meg 

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 meg 

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 200 meg 


+ 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 400 meg 


+ 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 600 meg 


«30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 800 meg 

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1200 meg 

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 mcg 


* 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 200 meg 


+ 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


incorporato da 400 meg 


«6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 


ALGHEDON | 
.LAVIPHARM PHARMACEUTICALI 


incorporato da 600 meg 


6 pastiglie orosolubili per: 
incorporato da 800. meg. 


icosa orale con applicatore 


AND'INDUSTRIAL'SOCIETE ANONYME: 


« 100 megyora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


100 mceg/ora cerotti'trasclefmici 10 cerotti in bustina 


«100 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


100 mceg/ora cerotti trasdlermici 20 cerotti in bustina 


100 megy/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


* 100 megyora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


+ 25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


+ 25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


* 25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


«50 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


50 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


«50 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


*_ 50 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


50 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasclermici 5 cerotti in bustina 


BREAKYL 


- MEDAPHARMASEA. 


+ 1200 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 


monodose 


« 1200 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 


monodose 

1200 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

1200 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


* 1200 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 


monodose 


PRODUCTS COMMERCIAL 


1200 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


1200 meg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

1200 meg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

1200 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


1200 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


200 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

200 meg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

200 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

200 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


200 meg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

200 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

200 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


400 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

400 meg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

400 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

400 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


400 meg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

400 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

600 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

600 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

600 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

600 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

600 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

800 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

800 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

800 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


800 meg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


800 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 
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« 800 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


« 800 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

«800 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 

e 800 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 

«start 200, 400,600,800 mcg film buccale 1 bustina in pan/ 
al/pa/carta monodose per dosaggio 


+ start 200,400,600,800 mcg film buccale 1 bustina in pan/al/ 
pet/carta monodose 


- DURFENTA 
NOVENTIAPHARMASRI: 


« 12 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


*_ 25 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
«50 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
«75 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


* 100 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


DUROGESIC 
JANSSENCILAGS.PA: 


«12 meg/ora cerotti transdremici 3 cerotti transdermici a 
matrice 


* 100 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 
«25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 
«50 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


* 75 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


_EFFENTORA.. 

TEVA PRARMABM 

+ 100 meg compressa orosalubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


+ 100 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


* 200 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


* 200 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvce/ali/poliammide/pvc) 4 compresse 


+ 400 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


+ 400 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


+ 600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pve/ali/poliammide/pvc) 28 compresse 


+ 600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


* 800 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/ali/poliammide/pvc) 28 compresse 


* 800 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(puc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


FENPATCH ......... E i 

RATIOPHARMGMBH 

«12 meg/h cerotti transdermici 2 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

«12 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

= 12 mceg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

* 12 mcg/h cerotti transdlermici 5 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

e 12 meg/h cerotti transdermici 8 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

«12 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

«12 meg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

«12 meg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

«12 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

25 meg/h cerotti transdlermici 3 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

*_ 25 mceg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

«25 meg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

« 25 meg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 


_FENTALGON. 


- PFIZERITALIA SRL. 


* 25 meg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


25 meg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


25 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


50 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 

Idpe/al/surlyn 

*_ 50 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 

*_ 50 meg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

« 50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 

Idpe/al/surlyn 


50 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


50 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


50 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 

Idpe/al/surlyn 

*_ 75 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

* 75 meg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

* 75 meg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 

Idpe/al/surlyn 


75 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


75 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


* 75 meg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


* 75 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


« 100 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


ici 4 cerotti in bustine carta/ 


100 meg/h cerotti trafisdi 
Idpe/al/surlyn 


100 meg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
|dpe/al/surlyn 

100 meg/h cerotti transdlermici 10 ceratti iù bustine carta/ 
ldpe/al/surlyn 


* 100 megrh cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
ldlpe/al/surlyn 

+ 100 meg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

« 100 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


ITALFARMACO SPA: 


100 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 


» 25 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 


50 meg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 


* 75 meg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 


FENTANEST 


+ 0,1 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml 


FENTANIL HEXAL 

_+|...... 

«100 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


100 megyora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


100 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


100 mceg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 

pe/al/pe 

*_ 100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

+ 100 megyora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

* 25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 

pe/al/pe 


25 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

*_25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 
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» 25 megyora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 25 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 50 mceg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 50 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


» 50 megyora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


» 50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


» 50 megfora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 75 mceg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 75 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 75 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


* 75 megyora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


» 75 megyora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


» 75 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


FENTANIL:ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA SRL 


» 100 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 100 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 100 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 25 meg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


* 25 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


*_25 mceg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 25 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


* 50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 50 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


» 50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


*_75 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


* 75 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


* 75 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


* 75 meg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


FENTANYL HAMELN 
HAMELN:PHARMACEUTICALS.GMBH 

* 50 mcg/ml 10fiale da 10 mldisoliniett 

» 50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di sol iniett 

*» 50 mcg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 50 ml 
» 50 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 50 ml 


* 50 mcg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 50 ml 


FENTICER 

SANDOZ GMBH 

» 100 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 

» 100 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 

* 100 mcg/ora cerotti transdlermici 16 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


* 100 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


4-9-2017 


FENVEL 
(SCRINOSSRA: 
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100 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe confezione ospedaliera 

100 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pefal/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pefal/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe confezione ospedaliera 

25 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe confezione ospedaliera 

50 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pefal/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 


pe/al/pe confezione odpedaliera 


75 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


100 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


100 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


100 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


100 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


100 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


100 mceg/ora cerotti trasclermici 3 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 


100 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


100 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 


100 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine 


* 25 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


* 25 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


*_25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


* 25 meg/ora cerotti trasdlermici 8 cerotti in bustine 


50 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


* 50 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


50 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


+ 50 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


*_ 50 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 meg/ora cerotti frasder 20 cerotti in bustina 


* 50 meg/ora cerotti ttasslermici 20 cerotti in bustina con 


chiusura a prova di'bambino. 


+ _.80 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


50 meg/ora cerotti:trastlermici,3 cerotti'in buistina.con 
chiusura a prova di bambino 


* 50 meg/ora cerotti tfàstlermici 4 cerotti in bustina 


+ 50 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


* 50 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 


*_ 50 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


+ 75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


*_75 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


*_ 75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


*_ 75 meg/ora cerotti trasclermici 20 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


*_ 75 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


* 75 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


INSTANYL 
TAKEDA PHARMA 4/5 


* 100 meg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 


100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 

100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 

100 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 10 contenitori spray 

100 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 2 contenitori spray 


100 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 6 contenitori spray 


100 meg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 8 contenitori spray 

200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 

200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 

200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 

200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 10 contenitori spray 


200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 2 contenitori spray 


200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 6 contenitori spray 


200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 8 contenitori spray 

50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) 
-1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 

50 meg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) 
-2.9ml 1 flacone (20 dosi) 


50 meg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) 
-5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 


50 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 10 contenitori spray 


50 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 2 contenitori spray 
50 meg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 6 contenitori spray 


50 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 8 contenitori spray 


MATRIFEN 
GRUNENTHAL TALIA SR 


100 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
100 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
100 mcg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
12 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
12 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
25 mceg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
25 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
50 mceg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
50 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 


50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


50 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
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75 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


75 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 


>... PECFENT 
‘ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED. 


QUATROFEN. °° 


100 meg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 

100 meg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml4 flaconi 

400 meg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 

400 meg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml4 flaconi 


ALFAWASSERMANNS.BA: 


VELLOFENT 


100 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
100 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
12 megy/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
12 megy/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
12 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici ] cerotto 
50 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
75 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 


75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. 


ACRAF.SPA 


133 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 

133 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 

133 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

133 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 

133 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pve/al 

133 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 

133 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 

133 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 

267 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pve/al 

267 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 

267 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

267 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


267 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


+ 267 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 


al/pvcfal-pet 

267 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

267 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pve/al-pet 

400 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


* 400 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 


al/pvc/al-pet 


+ 400 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 


al/pvefal 


« 400 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 


al/pvcfal-pet 

400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 

400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pve/al-pet 

400 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


+ 400 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 


al/pvcfal-pet 


+ 533 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister 


pa/al/pvc/al 


« 533 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 


al/pvefal-pet 
533 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


533 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


»_ 533 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister 


pa/al/pvc/al 


* 533 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 


al/pvcfal-pet 


« 533 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 


al/pve/al 

533 meg compresse: sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
alpve/al-pet i 

67 mcg compresse subliniguiali 15 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

67 mcg compressè sublinguali 15 compfesse.in blister pa/ 
al/pverarpet 


* 67 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 


al/pvc/al 


* 67 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 


al/pvcfal-pet 


«67 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 


al/pvefal 

67 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pve/al-pet 

67 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 


* 67 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 


al/pvc/al-pet 


+ 800 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister 


pa/al/pvc/al 


+ 800 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 


al/pvefal-pet 

800 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pve/al 

800 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pve/al-pet 

800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


» 800 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 


al/pvc/al-pet 


* 800 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 


al/pvesal 


«800 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 


al/pvcfal-pet 


Idromorfone 


JURNISTA 
TANSSEN:CICAG:SHA: 


* 16 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 


blister pvc/aclar 


* 16 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 


blister pvc/aclar 


* 16 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 


blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 

16 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/aclar 

16 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 

16 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister puc/aclar 

16 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 

16 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 

16 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 

16 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pve/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 

32 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 

4 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

4 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 

64 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/aclar 

64 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/aclar 

64 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/aclar 

64 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/aclar 

64 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 

64 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister puc/aclar 

64 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pve/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 
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«64 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 


+ 64 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 


+ 64 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 


* 8&mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/aclar 


* &mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/aclar 


+ &mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/aclar 


« &mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/aclar 


+ &mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 


« 8 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/aclar 


* 8 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 


« &mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/aclar 


« &mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 


« &mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 


+ &mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 


* &mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 


Metadone 


>... ELLEPALMIRON 
L MOLTENI &C. DI 
SPA. : 


« 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 100mI 
« 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 500ml 
« 5mg/ml soluzione orale 3 flaconi in vetro da 100mI 

>. EPTADONE 
L:MOLTENEE C DEFELLEALITTE SOCIETA DI ESERCIZIO: 
SiBA: 


« 1 mg/ml sciroppo. flacone da 40 ml 
* 1 mg/ml sciroppo. flacone da 80 ml 
« 10 mg/1 mlsoliniett. 5 fiale da 1 ml 
e 10 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 
«20 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 


e 5 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 


>... METADONE CLORIDRATO AFOM 
AFOM DIPENDENZE SRL 
« 0,1% sciroppoflacone 1000 ml 
* 1 mg/ml sol orale flacone 10 ml 


« 1 mg/ml sol orale flacone 10 ml chiusura a prova di 
bambino 


e 1 mg/ml sol orale flacone 100 ml 


« 1 mg/ml sol orale flacone 100 ml chiusura a prova di 
bambino 


« 1 mg/ml sol orale flacone 20 ml 


* 1 mg/ml sol orale flacone 20 ml chiusura a prova di 
bambino 


« 1 mg/ml sol orale flacone 40 ml chiusura a prova di 
bambino 


« 1 mg/ml sol orale flacone 5 ml 


e 1 mg/ml sol orale flacone 5 ml chiusura a prova di bambino 


= 1 mg/ml sol orale flacone 60 ml chiusura a prova di 
bambino 


« 1 mg/ml sol orale flacone 80 ml chiusura a prova di 
bambino 


«1 mg/ml sol orale flacone da 3000 ml 
« 1 mg/ml] sol orale flacone da 40 ml 

e 1 mg/ml sol orale flacone da 60 ml 

« 1 mgrml sol orale flacone da 80 ml 

* 3 mg/ml sel orale flacone 20 ml 


« 3 mg/ml sol orale flacone 20 ml chiusura a prova di 
bambino 


«5 mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 


« 5 mgyml sol orale flacone 20 ml chiusura a prova di 
bambino 


EFFLLEALITTISOCIETA DI ESERCIZIO: 


Mor 


d 


| MORFINA CLORIDRATO MONICO. 


+ 5 mg/ml sol orale flacone da 500 ml in hdpe 


METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
IL MOLTENI 8:C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO SPA. 
« 1 mg/ml sol orale 1 flacone 10 ml 

« 1 mg/ml sol orale 1 flacone 100 ml 

* 1 mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 

+ 1 mg/ml sol orale 1 flacone 40 ml 

* 1 mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml 

+ 1 mg/ml sol orale 1 flacone 60 ml 

* 5 mg/ml sol orale 1 flacone 10 ml 

* 5 mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 

* 5 mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml 


«1 mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova 
di bambino 


* 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova 
di bambino 


* 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml 


1 mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova 
di bambino 


1 mg/ml sol orale 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova 
di bambino 


* 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova 
di bambino 


« 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 500 ml 


1 mg/ml sol orale 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova 
di bambino 


5 mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova 
di bambino 


+ 5 mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml 


5 mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova 
di bambino 


5 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova 

di bambino 

* 5 mg/ml soluzione orale I:flacone in pvc da 100 ml con 
chiusura a prova di:baiBino:e bicchierino dosatore 

+ 5 mg/ml soluzione'gralesd flacone in pvc da 60 ml con 

chiusura a prova dibambino:e bicchierino dosatore 


oe, 060” 


INN-FARMDO.0; 


« 10 mg/ml concentrato persaluzione orale 1 flacone in 
vetro da 100 ml 


+ 10 mg/ml concentrato per soluzione orale 1 flacone in 
vetro da 1000 ml 


fina 


. MORFINA CLORIDRATO MOLTENI. 


È 'MOLTENESSC DEF ELECALITTESOCIETA "DI ESERCIZIO 
SRA: 


10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 

« 10 mg/ml sol iniett 5 fiale1 ml 

100 mg/10 ml sol iniett 1 fiala cla 10 ml 
* 100 mg/10 ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 
100 mg/5 ml sal iniett 1 fiala 5 ml 


«100 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


20 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 


20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 

* 200 mg/10 ml sol iniett 1 fiala da 10 ml 
200 mg/10 ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 
* 50mg/5 ml sol iniett 1 fiala 5 ml 


50 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


MONICO:S-P.A; 


« 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 


10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
« 100 mg/10 ml sol iniett 5 fiale 10 ml 
100 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


« 20mg/mlsoliniett 1 fiala 1 ml 


20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
« 200 mg/10 ml sol iniett 5 fiale 10 ml 
* 50mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
SALE SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


+ 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
* 20mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Di 


CACRAFSPA. 


Serie generale - n. 206 


MS CONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAES:S:RL: 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
+ 100 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
» 200 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
» 30 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
* 60 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
» granuli sosp.os rilascio.contr. 100 mg 

*_ granuli sosp.os rilascio.contr. 20 mg 


» granuli sosp.os rilascio.contr. 200 mg 


granuli sosp.os rilascio.contr. 30 mg 


granuli sosp.os rilascio.contr. 60 mg 


ORAMORPH 

E MOLFENF&C. DEL ELET ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO. 
SPA 

* 10 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose 5 ml 

» 100 mg/5 mlsol orale 20 contenitori monodose da 5 ml 
* 2 mg/ml sciroppo flacone 250 ml 

» 2mg/ml sciroppo flacone 500 ml 

* 20 mg/ml sol orale flacone 100 ml + pipetta 

» 20 mg/ml sol orale flacone 30 ml 

* 20 mg/ml sol orale flacone contagocce 20 ml 

+ 20 mg/ml sol orale flacone 120 ml 


* 2 mg/ml sciroppo flacone 100 ml 


» 30 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose da 5 ml 


TWICE 


* 10 mgcapsule rigidea rilascio prolungato 16 capsule 
+ 100 mg capsule rigide a rilascio prolungato 16 capsule 
» 30 mg capsule rigide a rilascio prolungato 16 capsule 


+ 60 mgcapsule rigide a rilascio prolungato 16 capsule 


WIAL 
AZIENDE CHIMICHE RIU 


«10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml 


E MOLTENE&C DECELLEALIETI SOCIETA DEESERCIZIO 
SPA; 


* 10 mg/ml + 0,5 mg/ml sol iniett per uso im 8 fiale da 1 ml 


MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA 
SOLFATO MONICO 
MONICO SPA. 


* 10 mg+ 0,5 mg/ml sol iniett peruso im 5 fiale 1 ml 


Ossicodone 


ETHYPHARM 


DALOXY 


LA: 


» 10mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 100 capsule 
in blister in pvc/al 

+ 10mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 20 capsule 
in blister in pvc/al 

» 10mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 25 capsule 
in blister in pvc/al 

» 10mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 28 capsule 
in blister in pvc/al 

* T0mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 50 capsule 
in blister in pvc/al 

* 10mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 56 capsule 
in blister in pvc/al 

» 10mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 98 capsule 
in blister in pvc/al 

* 20 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 100 
capsule in blister in pvc/al 

+ 20 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 20 capsule 
in blister in pvc/al 

» 20 mgcapsule rigidea rilascioascio prolungato 25 capsule 
in blister in pvc/al 

» 20 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 28 capsule 
in blister in pvc/al 
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+ 20 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 50 capsule 
in blister in pve/al 

+ 20 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 56 capsule 
in blister in pvc/al 

+ 20 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 98 capsule 
in blister in pvc/al 

* 40 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 100 
capsule in blister in pvc/al 

» 40 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 20 capsule 
in blister in pvc/al 

+ 40 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 25 capsule 
in blister in pvc/al 

« 40 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 28 capsule 
in blister in pve/al 

+ 40 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 50 capsule 
in blister in pve/al 

+ 40 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 56 capsule 
in blister in pvc/al 

* 40 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 98 capsule 
in blister in pvc/al 

« 80 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 100 
capsule in blister in pvc/al 

« 80 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 20 capsule 
in blister in pvc/al 

« 80 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 25 capsule 
in blister in pvc/al 

+ 80 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 28 capsule 
in blister in pvc/al 

* 80 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 50 capsule 
in blister in pvc/al 

» 80 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 56 capsule 
in blister in pvc/al 


« 80 mg capsule rigide a rilascioascio prolungato 98 capsule 
in blister in pvc/al 


EGSPA. 


= 10 mg/5 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


+ 10 mg/ 5 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


e 10 mg/5 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


e 10 mg/ 5 mg compresse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 20 mg/ 10 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


«20 mg/ 10 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


« 20 mg/ 10 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


+ 20 mg/ 10 mg compresse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


e 30 mg/ 15 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


«30 mg/ 15 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


- 30 mg/ 15 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


- 30 mg/ 15 mg compresse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


«+ 40 mg/ 20 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


«40 mg/ 20 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


«40 mg/ 20 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 40 mg/ 20 mg compresse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


+ 5 mg/2.5mg compresse a rilascioascio prolungato 28 
compresse in blister al/pve/pe/pvdc 


« 5 mg/2.5mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


+ 5 mg/2.5mg compresse a rilascioascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 5 mg/2.5mg compresse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETEYPHARMS.A: 


e 10 mg/5 mg compresse a rilascioascio prolungato 28x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


 SANDOZSPA 


* 20mg/10 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


+ 40mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


* 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


OSSICODONE ENALOXONE SANDOZ 


«10 mg/5 mg compresse a rilascicascio prolungato 10 
x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 


10 mg/5 mg compresse a rilascicascio prolungato 100x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascicascio prolungato 14x 1 

compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 10 mg/5 mg compresse a rilascioascio prolungato 20x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

+ 10 mg/5 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

« 10 mg/5 mg compresse arilascioascio prolungato 30x1 

compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascicascio prolungato 50x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascioascio prolungato 56x 1 

compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

«10 mg/5 mg compresse a rilascioascio prolungato 60x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

+ 20mg/10 mg compresse a rilascioascio prolungato 
10x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvec confezione 
ospedaliera 

* 20mg/10 mg compresse a rilascioascio prolungato 100x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 20mg/10 mg compresse a rilascioascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

« 20mg/10 mg compresse a rilascioascio prolungato 20x 1 

compresse in blister alfpit/pe/pvdc 


20 mg/10 mg comfitesse a rilascioascio prolungato 28x 1 
compresse in blister:alfpve/pe/pvdc 


20 mg/10 mg comprésse a filascioascio prolungato 30x 1 
«compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
20-mg/18mg comipressea rilascioaiscio preltingato 0x4 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a.rilascioascio prolungato 56x 1 
compresse in blister al/pvé/ps/pvdc 
* 20mg/10mg compresse a rilascioascio prolungato 60x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


+ 30mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 
10x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 

+ 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 100x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 20x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 28x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 30x 1 

compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 50x ] 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 56x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

« 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 60x 1 

compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 
10x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospeclaliera 


« 40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 100x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 20x 1 

compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

« 40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 28x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

+ 40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 30x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

+ 40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 50x 1 

compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 56x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


| OSSICODONE ETHYPHARM 


Serie generale - n. 206 


+ 40 mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

» 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 10 
x] compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 

» 5 mg/2,5 mg compresse a rilascicascio prolungato 100x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

» 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 20x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

* 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 28x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

» 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 30x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

*» 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 50x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

» 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 56x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 

» 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


ETHYPHARMSA: 
» 10 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 compresse 
in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


* 20 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 compresse 
in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


* 40 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 compresse 
in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


+ 5 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 compresse 
in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


OSSICODONE MOLTENI 

E:MOLTENI& C DEEFLELALITTE SOCIETA DI ESERCIZIO:S:P.A: 
» 10mg/mi soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala da 20 ml 
» 10mg/mi soluzione iniettabile o per infusione 4 fiale da 20 ml 
» 10mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 
+ 10mg/mi soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 2 ml 


* 50mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 


OXICODONE ACCORD 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 

+ 10 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 10 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

+ 10 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

* 10 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

* 10 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

+ 10 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

» 10 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

* 10 mg compresse a rilascioascio prolungato 120 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

» 10 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 20 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

* 20 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

+ 20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
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20 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascioascio prolungato 120 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascioascio prolungato 120 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascioascio prolungato 120 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 80 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 


flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


+ 80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


« 80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 


flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

80 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

30 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


* 80mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


» 80 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


« 80 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 


flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


» 80 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


* 80 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


« 80mg compresse a rilascioascio prolungato 120 


OXICODONE'SANDOZ 
i anpozePA 


compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse artilascicascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/pe/pyde/al 


40 ing-éofmpresséa rilascio préluiigato 10.cOmipiesseiri 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse attilascio:prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 40 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 


flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


* 40 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


« 40 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 
40 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 
40 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 40 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


* 40 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


* 40mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 


flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

60 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 60 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 


blister pvc/pe/pvelc/al 


* 60 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 


flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


« 60 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 
60 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 
60 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 
60 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 60 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


* 60 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 


blister pvc/pe/pvdc/al 


OXYCONTIN — 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAESSRI: 


» 5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 


60 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


60 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister puc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


80 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


80 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 
blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/al 


112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister 
112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone 
112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister 
112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone 
112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister 
112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone 
112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister 
112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone 
28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister 
28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone 
28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister 
28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone 
28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister 
28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone 
28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister 
28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone 
56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister 
56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone 
56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister 
56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone 
56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister 
56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone 
56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister 


56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone 


Ossicodone + Naloxone 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL 


+ 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse 


in blister pvc/al 

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse 
in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 
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Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse 
in blister pvc/al 

+ 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister pvc/al 

e 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse 
in blister pvc/al 

e 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse 
in blister pvc/al 

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister pvc/al 

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/al 

= 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse 
in blister pvc/al 

« 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

e 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 

« 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 

+ 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

* 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

* 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 

«+ 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

« 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 

e 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 

= 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 

e 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

* 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

« 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 

e 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 

* 5mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

+ 5mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 

« 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 

e 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

e 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 

« 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 


+ 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 


2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 


2,5mg/1,25 mg compresse a rilascicascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 


2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 30 

compresse in blister pvc/al 

* 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

+ 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

* 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 

compresse in blister pvc/al 


2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 


2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
(10x10) compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 


2,5mg/1,25 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 

compresse in blister pvc/al 

+ 15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

* 15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

« 15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 20 

compresse in blister pvc/al 

15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 

compresse in blister pvc/al 


15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 30 

compresse in blister pvc/al 

*_ 15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

* 15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

« 15mg/7,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 

compresse in blister pvc/al 


15mg/7,5 mg compiesse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister pve/al: 


15mg/7,5 mg compresse a filascioascio prolungato 100 
(10x10) compresse in Blister pvc/al confezione ospedaliera 
15mg/7,5 mg tommipresse a rilascioascio:prolurigato 100 
Com presse in blister puéraF: 


* 30 mg/15 mg compresse.a.rilascioascio prolungato 10 
compresse in blistet.pyc/al 


+ 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

« 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 20 

compresse in blister pvc/al 

30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 

compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 30 

compresse in blister pvc/al 

* 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

+ 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

* 30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 

compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
(10x10) compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 


30 mg/15 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 


* 5 mg/2,5 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


+ 10 mg/5 mg compresse a rilascicascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


« 20mg/10mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


+ 40mg/20 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


Ossicodone + Paracetamolo 
> _UePALLOS __- _ 
( \L'MOLTENI & C.DEI F.LLI'ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO 
SA. 


+ 10mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
+ 10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
* 10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 


« 20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


+ 20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
* 20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
» 5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
» 5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


» 5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 


Pentazocina 
SOAMMIN O 
HOSPIRA SPA 


» 30 mg/ml sol iniett 10fiale da 1 ml 
» 30 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


Peti 
3... PETIDINA CLORIDRATO MOLTENI 

= 1 MOTTENI&C DEIFILI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO 
SPA 


* 100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


PETIDINA CLORIDRATO MONICO 


+ 100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 
i PETIDINA CLORIDRATO S.A.LE: 
(:/-S.A.LF SPALABORATORIO FARMACOLOGICO 
* 100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


Remifentanil 
> REMIFENTANIL ACTAVISO/////// 
ACTAVIS GROUP PTC FHF 


+ 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


* 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


» 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


 REMIFENTANIL HOSPIRA 
HOSPIRATTALIASRE: 


* 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


+ 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


» 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


« REMIFENTANILKABI o 
FRESENIUS KABI ITALIA SRL 


» 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o perinfusione 
1 flaconcino in vetro da 4ml 


* 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro da 4ml 


* 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro da 6 ml 


* 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro da 6 ml 


» 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro da 10 ml 


» 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro da 10 ml 


>. REMIFENTANIL MYLANGENERICS 

MYLANS.RA 

*» 1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 1 flaconcino in vetro 

* 1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 10 flaconcini in vetro 

* 1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 20 flaconcini in vetro 

* 1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 25 flaconcini in vetro 

» 1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 5 flaconcini in vetro 

* 1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 50 flaconcini in vetro 

* 2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 1 flaconcino in vetro 

* 2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 10 flaconcini da 5 ml 
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Sufentanil 
> DISUFEN... 


- SUFENTANIL HAMELN —. 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA U 


«2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 20 flaconcini da 5 ml 


« 2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 25 flaconcini da 5 ml 


« 2mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 5 flaconcini in vetro 


* 2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 50 flaconcini da 5 ml 


«5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 1 flaconcino in vetro 


«5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 10 flaconcino in vetro 


«5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 20 flaconcini in vetro 


«5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 25 flaconcini in vetro 


+ 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 5 flaconcino in vetro 


*_ 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 50 flaconcini in vetro 


REMIFENTANIL TEVA 


« 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro 


«1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


« 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro 

* 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 

«5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro 


*_ 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


>>“ uu 


GLAXOSMITHKLINE:S.PA: 
* 5flaconi] mg 
* 5 flaconi 2 mg 


* 5flaconi5 mg 


ANGENERICO SPA: 
- 50 mcg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 1 ml 
e 50 mcg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 20 ml 


50 mcg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 5 ml 


FENTATIENIL 


AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIFRANCESCO: 
'ACRAF.:SPA 


« 0,05 mg/ml sol iniett per uso evo epidurale 5 fiale da 1 ml 
«0,05 mg/ml sol iniett per uso evo epidurale 5 fiale da 20 ml 


+ 0,05 mg/ml sol iniett 5 fiale da 5 ml 


HAMELN:PHARMACEUTICALS GMBH 
* 5fiale da 1 ml di sol iniett 50 meg/mi 
«5 fiale da 20 ml di sol iniett 50 mceg/ml 
* 5 fiale da 5 ml di sol iniett 50 mcg/ml 


ZALVISO 
GRUNENTHAL GMBH 


* 15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 1600 (2 x 20 cartucce x 40) compresse 
(confezione multipla) 

+ 15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 2400 (3 x 20 cartucce x 40) compresse 
(confezione multipla) 

+15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 40 (1 cartuccia x 40) compresse 

«15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 400 (10 cartucce x 40) compresse 

+15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 4000 (5 x 20 cartucce x 40) compresse 
(confezione multipla) 

«15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 800 (20 cartucce x 40) compresse 


na 


GW PHARMALTO 

+ spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

* spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

«spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 


spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 


spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 


spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa 

dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

* spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

«spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa 
cdlosatrice dla 5,5 ml - 48 erogazioni 

«spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa 

dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 


spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 


spray per mucosa orale 5 flaconi nebulizzatori con pompa 

dosatrice da 10 ml -Qietggazioni 

* Spray per mucosa otale È flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml.-‘4& #f6gazioni 

«spray per mucosa orale 6 flaconi nebulizzatori con pompa 

dosatrice da 10ml'90 erogazioni 


«spray permucosa orale 6fiaconimebulizzatoriicon' pompi 


dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 


| KLOSTENAL 
| 'RRACCOSFA. 


Beclometasone 


BECOLEX 
MASTER PHARMA SAIL. 


» 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 30 
compresse 


» 5 mg compresse gastroresistenti a rilascioasico prolungato 
10 compresse 


« sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml 


BIDICLIN 

PROMEDICA:S:RE: 

* 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 10 
compresse 


» 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 30 
compresse 


+ sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml 


Cr -_—=—"*/- 2} 


CHIESTFARMACEUTICESR A 

* 3 mg/60 ml sosp rettale 10 contenitori monodose da 60 ml 

« 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 10 
compresse 

« 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 30 
compresse 


+ 3 mg schiuma rettale 1 flacone 35 ml + 14 cannule rettali 


+ 3 mg/60 ml sosp rettale 7 flaconi monodose + cannule 
rettali 


FFICIALE 


>; 


TOPSTER 

SOFARSPA: 

» 3 mg supposte 10 supposte 

+ 3 mg sosp rettale 10 flaconi con cannula 


* 42 mg schiuma rettalecontenitore sottopressione + 14 
cannule 


Betametasone 


% 


_ BETAMETASONET, 


| GENETICSPA.. 


_IBET. 


“SURRIPO ..... En 


ALBAFLO 


SO.SEPRARMSR:L SOCIETA DI SERVIZIO: 
PERLINDUSTATA:FARMACEDTICA:ED:AFFINI 


» 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


» 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


BENTELAN 

DEFIANTE FARMACEUTICA:SA = 

* 1,5 mg/2 ml sol iniett 6 fiale 2 ml 

» 0,5 mg compresse effervescenti10 compresse 
* 1 mg compresse effervescenti 10 compresse 
* 4mg/2 ml sol iniett3 fiale 2 ml 


BETAMETASONE DOC 
DOC GENERICI SAL 


+ 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


* 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


BETAMETASONE DOC GENERICI 
DOCGENERICISRL: 
» 0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 


* 1 mg compressa effervescente 10 compresse 


BETAMETASONE EG 
EGSRA 


+ 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


* 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


BETAMETASONE EUROGENERICI 
GENETIC SPA. — - 


* 0,5 mg compressa effervescente 10 
compresse042827016autorizzato 


» 1 mg compressa effervescente 10 compresse 


M. 


LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL 


» 4mg/1 ml sol iniett 3 fiale 1 ml 


ETASON 


*_0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 


» 1 mg compressa effervescente 10 compresse 


RBFRESEARCHSRL. 
* 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


» 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


BENEDEFTIT&TO: SPA: 
*_1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


» 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


Budesonide 


ni 


FERRING S.P.A: 


CORTIMENT. 


» 9mg compresse a rilascioascio prolungato 10 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

* 9 mg compresse a rilascioascio prolungato 20 compresse 
in blister pa/al/pve/al 

* 9 mg compresse a rilascioascio prolungato 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

» 9 mg compresse a rilascioascio prolungato 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

+ 9mg compresse a rilascioascio prolungato 60 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

» 9mg compresse a rilascioascio prolungato 80 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 
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> ENTOCIR Desimetasone >. FLEBOCORTID RICHTER 
ASTRAZENECA SPA SANOFILAVENTIS SPA. 
>. CAPITAL 


+ 3mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule 


+ 3 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule 


).. INTESTICORT 
DR: FALKPHARMA GMBH: 
* 2mg/dose schiuma rettale 1 contenitore sottopressione in 
al da 14 erogazioni + 14 applicatori in pvc 
* 2mg/dose schiuma rettale 1 contenitore sottopressione 


in al da 14 erogazioni + 14 applicatori in pvc confezione 
ospedaliera 


* 2mg/dose schiuma rettale 2 contenitori sotto pressione in 
al da 14 erogazioni + 2x14 applicatori in pvc 

* 3 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 

« 3 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 

« 3 mg capsule rigide a rilascio modificato 120 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 

« 3 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 


+ 3 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 


e 9mg granulato gastroresistente 15 bustine in pes/al/pe 
« 9mg granulato gastroresistente 20 bustine in pes/al/pe 
* 9mg granulato gastroresistente 30 bustine in pes/al/pe 
« 9mg granulato gastroresistente 50 bustine in pes/al/pe 


* 9mg granulato gastroresistente 60 bustine in pes/al/pe 


Cortisone 
SE ICEORTONE ACETATO. i o 
TEOFARMA SRL 


* 25 mg compresse20 compresse 


Deflazacort 


?. DEFLAN 
LABORATORI GUIDOTTES:RA: 
* 22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml 
«22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 8 ml 
« 30 mg compresse10 compresse 


* 6 mg compresse10 compresse 


EGSPA: 


« 30 mg compresse 10 compresse 


* 6 mg compresse 10 compresse 


> DEFLAZACORTFG 
FGSRL 
« 30 mg compresse 10 compresse 


* Gmg compresse 10 compresse 


}.. DEFLAZACORTIPSO PHARMA 
IPSO:PHARMASR:L: 


« 30 mg compresse 10 compresse 


* 6 mg compresse 10 compresse 


>. DEFLAZACORI PHARMEG 
PHARMEGSR.L 


« 30 mg compresse 10 compresse 


* 6 mg compresse 10 compresse 


>. FLANTADIN 
TEOFARMA SR. 


«22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml 

* 30 mg compresse10 compresse 

« 6 mg compresse10 compresse 
""SURRENOL © 

ERIFARMA SRL 


* 30 mg compresse 10 compresse 


+ 6mg compresse 10 compresse 


WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LIMITED: 
* 4mg/1 ml sol iniett 3 fiale 


>. DECADRON 
FARMACEUTICI CABERS.PA: 


0,5 mg compresse 10 compresse 


* 0,75 mg compresse 10 compresse 


2 mg/ml gocce orali, sol 1 flacone da 10 ml 


+ 4mg/1 ml sol iniett 3 fiale da 1 ml 


4 mg/1 ml sol iniett fiala da 1 ml 
« &mg/2 ml sol iniett 3 fiale da 2 ml 
* 8 mg/2 ml sol iniett fiala da 2 ml 


BIOLOGICFTALIA LABORATORIES SR.E 


* 4mg/mlsol iniett 10 fiale 
+ 4mg/ml sol iniett 3 fiale 

* &mg/2ml soliniett 5 fiale 
+ 8mg/2mlsoliniett 1 fiala 
>? DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA 
 HOSPIRATAVIASRL 


* 4mg/ml sol iniett 3 fiale 1 ml 


+ 8mg/2 mlsoliniett 1 fiala 2 ml 
« 4mg/ml soluzione iniettabile 10fiale in vetro da 1 ml 


* 8mg/2 ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 2 ml 


>. SOLDESAM 
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S;Rik.; 
+ 0,2% gocce orali, sol flacone 10 ml 
* 4mg/ml sol iniett 3 fiale t.ml 


« &mg/2 ml sol iniett3 fiale 20) 


Fluocinolone 
>. PROCIOLYN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SRA: 
«0,1 mg + 10 mg supposte 10*supposte 
*_ 0,1mg/g +10 mg/g crema rettale tubo 30 g 
+ 0,1 mg/g +10 mg/g crema rettale tubo da 20g 


Fluocortolone + Cincocaina 


BAYERSRA 


* supposte12 supposte 
» unguento rettale tubo da 309+ 1 cannula 


Fluocortolone + Lidocaina 


>... DOLOPROCT 
(-— HAVERSRA. 


«1 mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 10 g 
+ 1mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 15 g 
+ 1mg/g+ 20 mg/g crema rettale tubo 30g 
SEREKIS — 
BAYERSPA 


* 1mg +40 mg supposte 10 supposte 
* 1 mg + 40 mg supposte 120 supposte 


Idrocortisone 
>. COLIFOAM 
“ MEDAPHARMASPA na 
* 109/100 g schiuma rettale bombola 20,8 g 


>... EMORRILASCIO 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO. 


| TERAPEUTICHES 


+ 1%+ 1,5% crematubo 40g 
* 10 supposte 


. PREPACORTH 


PROCIOFOAMHC 


| RAPICORT. 


* 19/10 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 flacone 
+1 fiala solv 10 ml 


* 100 mg/2 ml polvere e solv per soluzioni iniettabili da 
nebulizzare o rettale 1 fiala polvere + 1 fiala solv da 2 ml 


* 25 mg/2 ml polvere e solv per soluzioni iniettabili da 
nebulizzare o rettale 3 fiale polvere + 3 fiale solv da 2 ml 


» 500 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 
flacone + 1 fiala solv5ml 


PLENADREN 


SHIRE:SERVICES:BVBA: 


» 20 mg- compressa a rilascioascio modificato- uso orale- 
flacone (hdpe) - 50 compresse 


+ 5 mg - compressa a rilascioascio modificato- uso orale- 
flacone (hdpe) - 50 compresse 


PRIZERIFALIA SRI: 
+ 0,5 g/100g9+5 g/100 g crema tubo 20 g + cannula 


MEDA PHARMAS.RA: 


+ 1% + 1% schiuma rettale bomboletta 12g 
» 1% + 1% schiuma rettale bomboletta 24 g 


BAYERS.BA: 


» crema rettaletubo 20g 


* supposte 6 supposte 


PROCTOSOLL 


ALFA WASSERMANN:S.R:A. 


* crema rettaletubo da 20g 


TSTIFUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCESRA: 


* 100 mg polvere e solv per sol iniett per uso ev1 fiala 
polvere + 1 fiala solv 2 ml 

» 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
10 fiale polvere + 10fiale solvente 

= 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 
fiale polvere + 5 fiale solvente 


Metilprednisolone 


DI 


SOSEPHARMSR. 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


DEPO MEDROL 
PFIZER ITALIA SRL. 


* 40 mg/ml sosp iniett 1 fiala da 1 ml 
+ 40 mg/ml sosp iniett 3 fiale da 1 ml 


USAMETHYLE 


=. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO: 


LISAPHARMAS:RA: 
* 120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


* 20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


* 40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


* 500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso 
endovenoso 1 flacone polvere 


MEDROL 

FARMA:1000.S.R:: 

» 4 mg compresse 30 compresse 
MEDROL 

PFIZERITALIA SRI: 

* 16 mg compresse 20 compresse 


» 4mg compresse 10 compresse 


* 4 mg compresse 30 compresse 


METILBETASONE 


*_ 80 mg/1,5 ml polvere per sol iniett per uso im 3 fiala 
polvere + 3 fiala solv 1,5 ml 
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)... METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGALISA: 


«1000 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino 
in vetro 


* 1000 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini 
in vetro 


«125 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in 
vetro 


«125 mg polvere per soluzione iniettabile 10flaconcini in 
vetro 


« 40 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in 
vetro 


+ 40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in 
vetro 


«500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in 
vetro 


«500 mg polvere per soluzione iniettabile 10flaconcini in 
vetro 


}  SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA SRL. 


- 1000 mg/16 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di 
polvere da 1000 mg+ 1 flacone solv da 16 ml 

«125 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia 
camera da 125 mg/2 ml 

+ 2000 mg/32 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di 
polvere da 2000 mg+ 1 flacone solv da 32 ml 


40 mg/ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia 
camera da 40 mg/ml 


«500 mg/8 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di 
polvere da 500 mg+ fiala solv da 8 ml 


> . URBASON 
SANOFIFAVENTISS.PA: 
» 4mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse 
+ 4mg compresse 10 compresse 


+ &mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse 


3. /URBASON SOLUBILE 
SANOFI-AVENTIS SPA 


«20 mg/ml polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere + 3 
fiale solv 1 ml 


«250 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett1 fiala polvere +1 
fiala solv 5 ml 


«40 mg/ml polvere e solv per sol iniett] fiala + 1 fiala solv 
1ml 


Prednisolone 


DELTACORTENESOL Gi 
BRUNO FARMACEUTICIS.PA. 


« 10 mg/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconi polvere + 
3 fiale solv da 1 ml 


«25 mg/1 ml polvere e solv per sol iniettabil 3 flaconi 
polvere + 3 fiale solv da 1 ml 


>» IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI SPA. 


«2,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
«2,5 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 
* 5 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 

+ 5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 

«10 mg compresse 20 compresse in blister al/pve/pvdce 

« 10 mg compresse 20 compresse in contenitore Idpe/hdpe 
* 20 mg compresse 20 compresse in contenitore |.dpe/hdpe 


* 20 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 


} SINTREDIUS 
DOMPES.PA. 


« 1 mg/ml soluzione orale 10 contenitori in pe da 5ml 
monodose con cucchiaio dosatore 


Prednisone 
DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI SPA... 


* 25 mg compresse 10 compresse 


+ 5 mg compresse 20 compresse 


* 5 mg compresse10 compresse 


*.. LODOTRA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALSSRI: 


* 1 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe 


1 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 

flacone hdpe (confezione ospedaliera) 

* 1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe 

+ 1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 

« 1 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in 

flacone hdpe (confezione ospedaliera) 

2 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 

flacone hdpe 


2 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


* 2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe 


* 2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


* 2 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


» 5 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe 


+ 5 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


* 5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe 


» 5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


» 5 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


>. PREDNISONE BF RESEARCH 
BFRESEAACH SAL 
« 25 mg compresse 10 compresse 
* 5 mg compresse 10 Compresse 


+ 5 mg compresse 20:camprasse 


xè 5 mg Compresse Î0 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


+ 5 mg compresse 20 fofnpiésse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


+ 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
>... PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN:S: 


* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
«5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


+ 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PHARMACARE SRL 

« 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
« 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


» 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE TEVA 


- TEVAITALIASRL 


« 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
» 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
+ 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


* 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


>. SPREDIV 
BF.:RESEARCHSRIL 
* 25 mg compresse 10 compresse 
» 5 mg compresse 10 compresse 


*_ 5 mg compresse 20 compresse 


Triamcinolone 
>. AFTAB 
ROTTAPHARMSPA 


* 25 meg compresse 10 compresse 


+» 6 compresse buccali muco-adesive 0,025 mg 
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 TRIACORT. 


Serie generale - n. 206 


KENACORT 
BRISTOL MYERSSQUIBB:SRI: 


* 40 mg/ ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 
TAIOFIAL 
SOOFTITALIAS.EA: 


» 80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo 1 
flaconcino da 1 ml 


PHARMATEXTTALIA: SRL: 


» 40 mg/1 ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 


* 80mg/2 ml sosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 
TRIAMVIRGI 
FISFORHARMA:S:R:L: 


* 80 mg/2 ml sosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 
*_ 40 mg/ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 


» 80 mg/2 ml sospensione iniettabile 5 fiale da 2 ml 


TRIESENCE 
ALCONITALIA SPA. — 


+ 40mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro 
monodose da 1 ml 


Triamcinolone + Clorfenamina 


> DIRAHIST 
TEOFARMASRL: 
* 24 capsule 
Protbiti soon particolari spor 
E) 
è ABLO À 
Acebutololo 
SECTRAL 


‘ SANOFIAMENTIS SPA. 


* 400 mg compresse30 compresse 


Atenololo 


. 


ATENOLOLO ABC. 


"eo n 


LABORATORIO FARMACEUTICO CIT SRL: 


* 100 mg compresse50 compresse 


ABC FARMACEUTICI SRA: 
» 100 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
* 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse rivestite 


» 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse rivestite 


ATENOLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED: 

* 100 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 100 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 

+ 100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 

» 25 mg compresse 1000 compresse in flacone hdpe 

* 25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 

» 25 mg compresse 5000 compresse in flacone hdpe 

+ 25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 50 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 50 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 50 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+» 50 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 50 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 50 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 50 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
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«50 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


ATENOLOLO ALMUS 

AEMUSSRE. Cc ..° 
* 100 mg compresse 42 compresse divisibili 
ATENOLOLO ALTER 
L'ABORATOREALTER:S:R;L: 


« 100 mg compresse 42 compresse divisibili 


ATENOLOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. 


* 100 mg compresse rivestite 50 compresse 


+ 50 mg compresse rivestite 50 compresse 


ATENOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA ITALIA) SRL: 


* 100 mg astuccio 50 compresse uso orale 100 mg 


ATENOLOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


« 100 mg compresse 50 compresse 
+ 100 mg compresse 14 compresse 


* 100 mg compresse 42 compresse 


ATENOLOLO Fa 
EGSRA. 


« 100 mg compresse 50 compresse 


+ 50 mg compresse 50 compresse 


+ 100 mg compresse 42 compresse in blister pvc/pvdc-al 


ATENOLOLOFE nima 
FOSRL 

«100 mg compresse 42 compresse divisibili 
ATENOLOLO GERMED . 
GERMED PHARMASPA: 

+ 100 mg compresse 50 compresse 


ATE NOLOLO HEXAL 
MEXALGRA” GG) 


* 100 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
+ 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


* 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


ATENOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLANS:RA: 
+ 100 mg compresse 42 compresse 


« 100 mg compresse 50 compresse 


ATENOLOLO PENSA 
PENSA PHARMA SPA. 


+ 100 mg compresse 42 compresse 


ATENOLOLO RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
+ 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


«100 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister blister pvc/pvdc/al 


«100 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


ATENOLOLO SIGMA TAU GENERIC 


SIGMA TAU GENERICS S.P.A. 


« 100 mg compresse 42 compresse divisibili 


SELES BETA 


* 100 mg compresse 50 compresse 


TENOMAX 
-— CRINOSSPA 


+ astuccio 50 compresse divisibili 1001 mg 


TENORMIN 
‘ASTRAZENECA:S:RA: 
* 100 mg compresse 42 compresse 


+ 100 mg compresse blister 14 compresse 


ITENSIBLOCK 
| ERIFARMASRL 


+ 100 mg compresse 42 compresse divisibili 


Atenololo + Clortalidone 
{Anche effetto mascherante) 


>» AIENIGRON. 
(..°.. MAGÎSS FARMACEUTICI S. 


TA 
* 125 mg compresse - 28 compresse 


?  ATENOLOLOCLORTALIDONE AUROFINDO 
|“ AUROBINDO PHARMA ITALIA) SRI 


« 100 mg + 25 mg compresse 30 compresse 


» ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC 
SENERICI 
DOC GENERICI SRL: 


« 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,50 mg compresse 28 compresse 


ATENOLOLO CLORTALIDONE EG 


» 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


+ 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


| ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXA 
HEXALSRA 


» 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


% . ATENOLOLO CLORTALIDONE 
RATIOPHARM 
LL RATIOPHARM GMBH 


« 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


*_ 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN —. 


GENFRICS 
MYCANES:RA: 


* 100 mg + 25 mg coinpresse.28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


?.. CARMIAN 
TEOFARMA SRL. 


» 30compresse 


>. CLORTANOL 
LABORATORIO FARMACEUTICO:C.T SR; 
*_ 125 mg compresse30 compresse 


>» DIUBE 
LABORATORIO FARMACEUTICO: SIT SPECIALITÀ IGIENICO 
TERAPEUTICHESRLE 
* 28 compresse rivestite 


» 28 compresse rivestite 50 mg 
>. EUPRES 
MEDA: PHARMA:S:PA: 


* mite 21 compresse 50 + 25 mg 


« 21 compresse 100 + 25 mg 


>». IGROSELE$ 
UCE PHARMA SPA. 


» 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


* 50mg + 12,5 mg compresse28 compresse 


TARGET 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO. 
LISAPHARMA S.PA. 


+ 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


TENORETIC 
| ASTRAZENECA SPA, 


* 100 mg + 25 mg compresse 14 compresse 
* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


Atenololo + Indapamide 
{Anche effetto mascherante) 


_ATENOLOLO E INDAPAMID ACTAVIS 
L'ACTAVIS GROUP PTC EHF : 


* 100 mg + 2,5 mg compresse 30 compresse 


Serie generale - n. 206 


NORMOPRESS 
FARMACEUTICICABERSPA: 


» 100 mg + 2,5 mg compresse30 compresse divisibili 


Betaxololo 


d: 


BETOPTIC 
ALCON ITALIA SPA 


» 5mg collirio, sol flacone contagocce 5 ml 


KERLON 
SANOFIAVENTIS S.RA: 


* 20 mg compresse rivestite 28 compresse 


Bisoprololo 


BISOPROLOLO AHCL — 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA SR. 

* 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


» 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 

» 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
abal 

» 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

* 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
abal 

* 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

+ 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
akal 

» 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

» 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
abal 

» 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

» 10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
abal 

+ 10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

» 10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
abal 

* 10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvde-al 

» 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
abal 

* 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister alal 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister abal 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister abal 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

+ 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister alb-al 

= 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister abal 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister abal 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

+ 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister al-al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister abal 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdc-al 
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« 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
al-al 

+ 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


+ 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al-al 

*_ 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


* 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al-al 

« 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/pvde-al 


« 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al-al 

+ 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


«5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al-al 

*_ 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


« 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
al-al 

«5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/pvde-al 


« 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
alal 

+ 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pve/pvdc-al 

*_ 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al-al 


» 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/pvdc-al 


BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAES:RA: 

« 1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

= 1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

«+ 1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

«1,25 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

«1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

«1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

« 1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

« 1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

«+ 1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

* 1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

« 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

+ 10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

+ 10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

+ 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

* 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

* 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

+ 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

« 10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

+ 10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

«10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

«2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 


| AUROBINDO PHARMA liTALIA) SRL. 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 

opa-al-pvc-al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

+ 2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pve-al 

«3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 

blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 

blister opa-al-pvc-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 

blister opa-al-pvc-al 

+ 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

+ 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

«3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 

blister opa-al-pvc-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 

opa-al-pvc-al 

» 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

* 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
opa-al-pve-al 

« 5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 

blister opa-al-pvc-al 


5 mg compresse rivestite:comfilm 14 compresse in blister 
opa-al-pvc-al Dili 

5 mg compresse rivestite cot).film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


5mg compresse tivestité con film 28 compresse in blister 

Spa-alpve-al i 

» 5 mg compresse rivestite.con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

» 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pve-al 

«5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 

opa-al-pvc-al 


5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 

opa-al-pvc-al 

* 7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

+ 7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

* 7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 

blister opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 
* 7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


+ 7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pve-al 


«7,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


*» 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/al 


10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al/al 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 


+ 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/al 


+ 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 
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+ 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


» 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/al 


»_ 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
al/al 


»_ 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone 
hdpe 

» 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/al 


»_ 5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


* 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/al 


BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA 

ITALIA 

AUROBINDO PHARMA :TTALTAYSRIE: 

* 1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister abal 


* 1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister abal 

* 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al-al 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister ak-al 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister abal 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 

* 1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister ab-al 

» 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 

» 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
abal 

» 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
abal 

» 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
abal 

» 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 

* 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
akal 

«10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 

» 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
abal 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister abal 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister abal 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister alal 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al-al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister abal 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister abal 


* 3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister ab-al 


* 3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al-al 


» 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister abal 


» 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister abal 
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«3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


«3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al-al 


«3,75 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


«3,75 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al-al 


«5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
al-al 


« 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al-al 

« 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al-al 


+ 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
alal 

«5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone 
hdpe 

*_ 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al-al 

« 5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


«5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al-al 

« 7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


* 7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al-al 


«7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al-al 


«7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al-al 


«7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


= 7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al-al 


+ 7,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


«7,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al-al 


BISOPROLOLO DOC GENERICS 
DOC GENERICI SRL 


«1,25 mg compressa 28 compresse 
= 10 mg compressa 28 compresse 
«2,5 mg compressa 28 compresse 
+ 3,75 mg compressa 28 compresse 
=» 5 mg compressa 28 compresse 


EGISPÀ.: 

+ 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

«5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

* 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

« 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

« 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

+ 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

«5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

«5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

* 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone 
hdpe 

« 5 mg compresse rivestite con film 50 (50x1) compresse in 
blister monodose pvc/pe/pvdc/al 

« 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

+ 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

«5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone 
hdpe 

»_ 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


«5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 


pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvce/pe/pvdc/al in bustina di al 

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister 
pvce/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 


pvce/pe/pvdc/al 


+ 10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 


pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


« 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 


pve/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvde/al 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


+ 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 


pvc/pe/pvdc/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 


pvc/pe/pvde/al in bustina di al 


« 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 


flacone hdpe 

10 mg compresse rivestite con film 50 (50 x1) compresse in 
blister monodose pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 


pvce/pe/pvdc/al in bustina di al 


» 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 


flacone hdpe 


« 10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 


pve/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestiiecon film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustinadii al 

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse’ fivestite con film 100 compresse in 
Blister pve/pelpvdelalÙi bustina dial 


+ 10 mg compresse rivestite.con film 120 compresse in 


blister pvc/pe/pvde/alii : 


+ 10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 


BISOPROLOLO EUROGENERICI 


EGSPA-- 


blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


« 1,25 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


«1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


«2,5 mg compresse 20 compresse in blister pve/pvdc/al 


«2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


«2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 3,75 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


«3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


« 3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


*_ 3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO KRKA 
KRKADD NOVO MESTO 


10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/al 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al/al 

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/al 


BISOPROLOLO MYLAN 


MYLANIS-EA: 


mg 1,25 compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/al 

mg 1,25 compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/al 

mg 1,25 compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pve/al 

mg 1,25 compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 

mg 1,25 compresse rivestite con film100 compresse in 
flaconi hdpe 

mg 1,25 compresse rivestite con film500 compresse in 
flaconi hdpe 

mg 10 compresse rivestite con film 100 compresse in 

flaconi hdpe 


mg 10 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 


Serie generale - n. 206 
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« mg 10 compresse rivestite con film28 compresse in blister 
pve/al 


+ mg 10 compresse rivestite con film30 compresse in blister 
pveral 


+ mg 10 compresse rivestite con film84 compresse in blister 
pve/al 


* mg 10 compresse rivestite con film90 compresse in blister 
pve/al 


» mg 2,5 compresse rivestite con film 100 compresse in 
flaconi hdpe 


+ mg 2,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


«mg 2,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pveral 


«mg 2,5 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 


«mg 2,5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pve/al 


* mg 2,5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/al 


«mg 3,75 compresse rivestite con film 100 compresse in 
flaconi hdpe 


«mg 3,75 compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/al 


«mg 3,75 compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/al 


* mg 3,75 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 


* mg 3,75 compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pvc/al 


«mg 3,75 compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 


* mg 5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi 
hdpe 

« mg 5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


+ mg 5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 

* mg 5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi 
hdpe 

* mg 5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pve/al 


* mg 5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


+ mg 7,5 compresse rivestite con film 100 compresse in 
flaconi hdpe 


« mg 7,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pveral 


* mg 7,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


* mg 7,5 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 


* mg 7,5 compresse rivestite con film84 compresse in blister 
pvc/al 


«mg 7,5 compresse rivestite con film90 compresse in blister 
pvc/al 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
A 00 


«+ 1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«1.25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«1.25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«1.25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«1.25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«+ 1.25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«1.25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«1.25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 

« 10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 

= 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 

+ 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 

+ 10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«2.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«2.5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 2.5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


*_ 2.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


«2.5 mg compresse 50 compresse in blister pve/pvdc/al 


«2.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2.5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 2.5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3.75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 3.75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3.75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 3.75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3.75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


«3.75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3.75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3.75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 3.75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


« 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ SPA. 


« 1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 


blister opa-al-pvc/al 
1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

1,25 mg compresse riwéstite.con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al: - 


+ 1,25 mg compresse tivestite con film 20 compresse in 


blister opa-al-pvc/al 


+311,25 mg compresserrivestite con film 28 compresse in 


blister. apa-al-pvéfal.. 


«1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 


blister opa-al-pvc/al; 
1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 
1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 


* 1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 


opa-al-pvc/al 


+ 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 


opa-al-pvc/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 


blister opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pve/al 

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
opa-al-pve/al 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pve/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 


opa-al-pvc/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 


opa-al-pvc/al 


« 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 


opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
opa-al-pve/al 

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pve/al 

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 


opa-al-pvc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 


blister opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pve/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


BISOPROLOLOTEVA 


Serie generale - n. 206 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

»_3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

»_ 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

» 7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 7,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


TEVA ITALIA SRE: 

+ 1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 1,25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
= 1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


+ 10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 


4-9-2017 
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10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvec/al 
2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 

5 mg compresse 21 compresse in blister puc/pvdc/al 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 

5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 

5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


>. BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA TALIA SAL 


10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 

10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
contenitore hdpe 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


» 5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 

blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

» 5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvelc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

«5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 

blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 

blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 

+ 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav 
blister pvc/pe/pvdc/al 

» 5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

« 5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 

blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA FFALTA SIR: 


«2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 2.5 mg compresse 30 compresse in blister pve/pvdc/al 


+ 2.5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


>. CARDICOR 
FARMAI00OSRL 


* 28 compresse in blister pvé/al da 2.5 mg 


*. CARDICOR 
GMM FARMA SRL 
* 28 compresse in blistér pvéat da 1.25 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


+ 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


*.. CARDICOR 


i RECORDATILINDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA: 
100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


« 100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 


100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
+ 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


+ 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 


* 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


* 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


« 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
«28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


» 28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


28 compresse in blister puc/al da 5 mg 


» 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


* 30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 


30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


* 30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


* 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


« 50 compresse in blister pvc/al da 10mg 


50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
« 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


*_ 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


_ CONGESCOR 


56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
90 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


10 mg compresse28 compresse 


5 mg compresse 28 compresse 


BBFARMA SRI: 


28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


DAINCHESANKYO:TALIA:S:RA: 


100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg 
100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


* 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


» 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
50 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


90 compresse in blister pvc/al da 10 mg 


90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


Serie generale - n. 206 
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90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

« 90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
CONGESCOR 
FARMA 1000 SRL: 


28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg 
«28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


>. CONGESCOR 

FARMAROCSRI. 

*_ ss28 compresse in blister pvc/al da 5mg 
‘ifondescoRI -.. 
FARMEDSRL 
«- 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
CONGESCOR 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 


- 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


«28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
SU UCONGESCORI o neon 
GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTHSRE: 
«28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
CONGESCOR. 
PRICETAGISRA. 


* 28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 


_ CONGESCOR i 
i PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S. 


« 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.PA. 


e 10mg/100mg capsule 14 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
« 10mg/100mg capsule 28 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
e 10mg/100mg capsule 30 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
« 10mg/75mg capsule 14 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
* 10mg/75mg capsule 28 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
+ 10mg/75mg capsule 30 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
* 5mg/100mg capsule 14 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
e 5mg/100mg capsule 28 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
+ 5mg/100mg capsule 30 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
e 5mg/75mg capsule 14 capsule in blister aclar/puc/al/pve 

» 5mg/75mg capsule 28 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 

e 5mg/75mg capsule 30 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 

« 10mg/100mg capsule 10 capsule in blister aclar/pve/al/pve 


e 10mg/100mg capsule 100 capsule in blister aclar/pve/ 
al/pve 


+ 10mg/100mg capsule 56 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
+ 10mg/100mg capsule 60 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
+ 10mg/100mg capsule 90 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
e 10mg/100mg capsule 98 capsule in blister aclar/pvc/al/pvc 
» 10mg/75mg capsule 90 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
e 5mg/100mg capsule 10 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
« 5mg/100mg capsule 100 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
e 5mg/100mg capsule 56 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
« 5mg/100mg capsule 60 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
» 5mg/100mg capsule 90 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
+ 5mg/100mg capsule 98 capsule in blister aclarfpve/al/pve 


» 5mg/75mg capsule 90 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 


i PLUSCOR 
DAICHISANKYOITALIA SPA: 


* 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite 
con film 


«5 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite 
con film 


>. SEQUACOR 
BRACCOSEA CC. ..° 
«100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
« 100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
» 100 compresse in blister pvc/al da 25 mg 
+ 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
« 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


« 100 compresse in blister pvc/al da 75 mg 


* 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 10mg 
«20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
*» 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 28 compresse in blister pvc/alda 10mg 

+ 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
+ 28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
«28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
» 30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
+ 30 compresse in blister pvc/al da 10mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
+ 30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
» 30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

+ 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
+ 50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
« 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

» 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
« 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
*_ 56 compresse in blister pvc/alda 10mg 

* 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
» 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
+ 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 10mg 

* 60 compresse in blisteripic/al da 2.5 mg 
+ 60 compresse in blisterpve/al da 3.75 mg 
+60 compresse in blister puc/al da 5 mg 

« 60 compresse in blister'pvé/al da 7.5 mg 
+90 compresse in blister:pve/al da 1.25 mg 
+ ‘90 compresse in blister pve/al'da 10 Mg 

» 90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
« 90 compresse in blister'pvé/al'da 3.75 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

+ 90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


* 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 


« 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 


» 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 


+ 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 


* 7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 


Bisoprololo + Idroclorotiazide 
{Anche effetto mascherante) 


i ‘BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN GENERICS 
MYLAN SPA 
* 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


* 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


+ 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


>. LODOZ 

MERCK SERONO.S.PA: 

+ 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 

«10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 

+ 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 

* 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


» 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


* 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 


* 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


* 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


* 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


+ 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


» 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/al 


» 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


*_ 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


* 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


» 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


*» 100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
* 100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
» 100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 
* 30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
» 30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
» 30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 

» 50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
* 50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
» 50 compresse rivestite con film da,5 mg/6,25 mg 

» 60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
*» 60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
» 60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 

» 90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 
* 90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


* 90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


Bisoprololo + Perindopril 


i; 


COGYR 

IST.FARM:BIOL:STRODERSRL: 

» 5mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 

» 5mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 

+ 5mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 

» 5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 

* 5mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 

* 5mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 

» 5mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 

+ 5mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 

» 5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 

» 5mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 

» 10mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 

» 10mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 

*_ 10mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse 
in contenitore pp 

» 10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 

» 10mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 

» 10mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 

* 10mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 

* 10mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 


* 10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 
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+ 10mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


ua 
ESLABORATOIRES SERVIER 


« 10mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


e _10mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


e 10mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse 
in contenitore pp 


* 10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 


+ 10mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


« 10mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


+ 10mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


e 10mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 


e 10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 


* 10mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


« 5mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


« 5mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


* 5mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 


e 5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 


» 5mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


« 5mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


« 5mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


« 5mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 


e 5mg/5mg compresse rivestite con film30 compresse in 
contenitore pp 


e 5mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


Carteololo 


CARTEABAK 
L'ABORATOIRESTHEA 


* 19%collirio, sol 1 flacone pe da 10 ml 
* 1%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml 
* 2%collirio, sol 1 flacone pe da 10 ml 


- 2%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml 


). CARTEOL 
SF SPA 
* 1% collirio, sol 30 contenitori monodose 
* 1% collirio, solflacone 5 ml 
* 2% collirio, sol 30 contenitori monodose 


* 2% collirio, solflacone 5 ml 


5 FORTIDOSE a . 
BAUSCH& LOMBTOMS.EA: 


* 1% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose 
Idpe da 0,2 ml 


* 1% collirio a rilascio proolungato 5 contenitori monodose 
in ldpe da 0,2 ml 


« 2% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose 
Idpe da 0,2 ml 


« 2% collirio a rilascio prolungato 5 contenitori monodose 
ldpe da 0,2 ml 


>. FORTINOL 
BAUSCH&LOMBHOMS.PR.A: 
«1% collirio a rilascioascio prolungato 1 flacone pe da 3 ml 


* 2% collirio a rilascio prolungato 3 flaconi contagocce pe 
da 3 ml 


« 2% collirio a rilascioascio prolungato 1 flacone contagocce 
pe da 3 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Carvedilolo 


Y 


_CARAVEL 


| CARVEDILOLO ACTAVIS 


ACARDEN 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA, . 


* 12,5 mg compresse 28 compresse 


12,5 mg compresse 56 compresse 


*» 25 mg compresse 30 compresse 


25 mg compresse 56 compresse 


+ 6,25 mg compresse 14 compresse 


6,25 mg compresse 28 compresse 


«6,25 mg compresse 56 compresse 


SPA SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICIS.RA. 


* 25 mg compresse30 compresse 


«6,25 mg compresse28 compresse 


ACTAVIS GROUP:PTCEHE 
*_ 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


» 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO ALMUS 
ALMUSSRI. 


* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


+ 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO ALTER 
LABORATORI ALTER:SRIL: 


+ 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


+ 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.PA. 


+ 12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


12.5 mg compresse: GA gamipresse in contenitore pe 


« 12.5 mg compresse Id compresse in blister al/pvc 


12.5 mg compresse:20campresse in blister al/pvc 


* 12.5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 


12.5 mgompresse 28°€ompresse ir. blister alfpyo 


12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


«12.5 mg compresse;$0 compresse in blister al/pvc 


12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 


+ 12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


12.5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 


+ 12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 


12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


+ 12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


12.5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
«12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
«12.5 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
«25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


* 25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 


25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


+ 25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 


+ 25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


« 25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
« 25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


*_ 25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 


25 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 


+25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


* 25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 


25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


+ 25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 


3.125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


* 3.125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 


3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


+ 3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


3.125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 


3.125 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


* 3.125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


Serie generale - n. 206 


+ 3.125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
» 3.125 mg compresse 50 compresse in blister al/pve 

* 3.125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
» 3.125 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
+ 3.125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

» 3.125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
* 3.125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

+ 3.125 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
* 50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
*_50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 20 compresse in blister al/pve 

» 50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 

+ 50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 

» 50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 

* 50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 

*» 50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

*_ 50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 

» 50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 

» 6.25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

» 6.25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
» 6.25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

» 6.25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 

+ 6.25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 
* 6.25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

* 6.25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 
* 6.25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

» 6.25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
* 6.25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

» 6.25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
» 6.25 mg compresse 50x] compresse in blister al/pvc 
» 6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

» 6.25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

» 6.25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
+ 6.25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


* 6.25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 


CARVEDILOLO AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL 

» 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


»_ 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


» 6,25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
flacone hdpe 


* 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


* 25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
flacone hdpe 


CARVEDILOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO EG 
EGSPA. 


* 25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
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CARVEDILOLO FG 
 FGSRI cun 


" CARVEDILOLO GERMED 
(GERMEDPHARMASRA wi 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 32 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 

25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 

25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 120 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
6,25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 30 compresse 


6,25 mg compresse 28 compresse 


12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,125 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
3,125 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
6,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
6,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
6,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


6,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXALSPA 


12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/ hd 
12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 

12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/ hd 
12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/ hd 
12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/ hd 
12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 


+ 12,5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/ hd 


«12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pve 


«12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


* 12,5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/ hd 


12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


+ 12,5 mg compresse 98 x ] compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


* 25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


+ 25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 


« 25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


* 25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


+ 25 mg compresse 50x 1 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 


+ 25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


+ 25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


« 25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 


3,125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 


« 3,125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 


* 3,125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 


3,125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 


* 3,125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 


3,125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 


+ 3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


+ 3.125 mg compresse 2&compresse in blister al/pvc 


6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/pve 


* 6,25 mg compresse 00 Compresse in contenitore pefhd 


6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


«6,25 mg compresse 20*compresse in blister al/pvc 


6,25 mg comptessé 250 ‘tompresse in contenitore pe/hd 


# "6,25 mig Compresse 28 compresse in blister al/pve 


* 6,25 mg compresse 28:compîresse in contenitore pe/hd 


6,25 mg compresse 30*comipresse in blister al/pvc 


*_ 6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 


6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


* 6,25 mg compresse 50 x] compresse in blister al/pvc 


6,25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 


+ 6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


+ 6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 


6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


«6,25 mg compresse 98 x1 compresse in blister al/pvc 


3,125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


3,125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


* 3,125 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


3,125 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/pvc 


+ 3,125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


3,125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


+ 3,125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


3,125 mg compresse 98 x 1 compresse in blister al/pvc 


* 50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 


« 50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


«50 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


«50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 


* 50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


50 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 


+ 50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 


+ 50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 


« 50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 


50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


« 50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


* 50 mg compresse 50 compresse in contenitore pe/hd 


50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


* 50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 


CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN:S.RA: 


12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 

12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 

12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 

12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 

12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 

12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hdpe 

12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 

12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc 

12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pre 

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pre 

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pre 

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pre 

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve 

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pre 

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve 

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc 


3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone in hpde 
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- 3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc 


+ 3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone in hpde 


«3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc 


* 3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone in hpde 


- 3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc 


- 3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone in hpde 


« 3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc 


+ 3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone in hpde 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc 


*_ 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hpde 


- 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hpde 


«6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc 


«6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hpde 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc 


*_ 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hpde 


* 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc 


«6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hpde 


«6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc 


«6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hpde 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc 


*_ 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hpde 


«6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc 


«6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hpde 


«6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 


CARVEDILOLO PENSA 
PENSA PHARMA SPA. 


+25 mg compresse 30 compresse divisibili 


«6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO PFIZER 

PFIZER ITALIASRI: 

«25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 

* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 

* 25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in 
flacone hdpe 

+ 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 

+ 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 

+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 

«25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 

* 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 

«25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 

+25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 

«6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 

+ 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 

*_ 6,25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in 
flacone hdpe 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


«6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


«6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


CARVEDILOLO RANBAXY 
RANBAXYVITALIASRA. 


» 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


+ 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

TEMA ALIA SRI 

+ 12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

* 12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pvce/pvdc/al-ospedaliera 

* 12.5 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

+ 12.5 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 

« 12.5 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdcral 

» 12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

+ 12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al-ospedaliera 

«12.5 mg compresse-56 cOmpresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al Ri 

+ 25 mg compresse 100.£omptresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 

+25 mg compressé 100 compresse in.blister'bianico opaco 
pvyprit/al-ospedaliata 


"425 mg compresse 14.compresse in blister bianco opaco 


pve/pvdc/al 

+ 25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

* 25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

* 25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 

+ 25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

« 25 mg compresse30 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

» 3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco 
opaco pvc/pvdc/al 

+ 3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco 
opaco pvc/pvdc/a-ospedaliera 

* 3.125 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

+ 3.125 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

+ 3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pv&/pvdc/al-ospedaliera 

« 3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco 
opacopvc/pvdc/al 

» 6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

» 6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al-ospedaliera 

* 6.25 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

+ 6.25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 

+ 6.25 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 

» 6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdcral 

+ 6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 

*_ 6.25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco 
pve/pvdc/al 


| ZENTIVAÎTALIA SRL. 
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CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZS.RA: 

* 25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
+ 25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 


* 25 mg compresse 100 x 1 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde 

+ 25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 

» 25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 

» 25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 

» 25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 

» 25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
+ 25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
+ 25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 

» 25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 

* 6,25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
* 6,25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 

» 6,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
» 6,25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 


«6,25 mg compresse 100x1 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


» 6,25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
*_ 6,25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde 

» 6,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
* 6,25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 

» 6,25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
+ 6,25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 

* 6,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
+ 6,25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 

»_ 6,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
* 6,25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
» 6,25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 

+ 6,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ pve/al 
* 6,25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 

» 6,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
» 6,25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 

» 6,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
* 6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 

* 6,25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
«6,25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 

» 6,25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ pvc/al 
» 6,25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 


»* 6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 
CARVEDILOLO SIGMA TAU GENERICS 
'SIGMATAL'GENERICSS:P, con I 


* 25 mg compresse 30 compresse 


*_ 6,25 mg compresse 28 compresse 


CARVEDILOLO TECNIGEN 


» 25 mg compresse30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO ZENTIVA - 


» 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 

» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 
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* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


+ 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve/al 


«25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 


* 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pve/al 


«25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 


+ 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


«25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


+ 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 


«25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hdpe 


* 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/al 


«25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 


+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/al 


+ 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/al 


*_ 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 


* 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


- 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


«6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/al 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 


«6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/al 


*_ 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 


«6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/al 


«6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


«6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/al 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hdpe 


+ 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/al 


*_ 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 


«6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/al 


«6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 


CARVIPRESS 
VISUFARMA:S.PA; 

+ 12,5 mg compresse 28 compresse 
* 12,5 mg compresse 56 compresse 
+ 25 mg compresse 30 compresse 

+ 25 mg compresse 56 compresse 

+ 3,125 mg compresse 28 compresse 
+ 50 mg compresse 15 compresse 
«6,25 mg compresse 14 compresse 
«6,25 mg compresse 28 compresse 
*_ 6,25 mg compresse 56 compresse 


LA FARMOCHIMICA TTALIANA SRI. 


+ 25 mg compresse .30 compresse divisibili 


*_ 6,25 mg compresse ,28 compresse divisibili 


CURCIX 


SO.SEPHARM:S:R.L SOCIETA DI SERVIZIO PER: 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


«6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


>... DILATREND 
ROCHESRA: 


12,5 compresse 56 compresse 


* 12,5 mg compresse 28 compresse 


25 mg compresse 30 compresse 


« 25 mg compresse 56 compresse 


6,25 mg compresse 14 compresse 


6,25 mg compresse 28 compresse 


» 6,25 mg compresse 56 compresse 


>... DILATREND 
BBFARMASRL:c: 


« 25 mg compresse 30 compresse 


+. DILATREND 
PROGRAMMESANITAREINTEGRATESRE 


+ 6,25 mg compresse 28 compresse 


» 25 mg compresse 30 compresse 
>. DILATREND 
PARMA I00OSRE//// 
* 25 mg compresse 30 compresse 
>. DILATREND 
MEDIFARMISRE: 
* 25 mg compresse 30 compresse 
>... DILATREND 
GENERAL'PHARMA SOLUTIONS SPA 
* 25 mg compresse 30 compresse 


è... DILATREND 
FARMAROC SRL 


* 25 mg compresse 30 compresse 


PUUBILATRENDIE O nn no 
GMMFARMA SRL 


» 25 mg compresse 30: compresse 


COMERIA 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA 


“ + 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


+ 6,25 mg compresse:28 compresse divisibili 


O TRAKOR 


ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO :SRE: 


» 25 mg compresse 30 compresse 


«6,25 mg compresse 28 compresse 


Celiprololo 


>» CORDIAX 
(-CRINO 


« 200 mg compresse rivestite 28 compresse 


Esmololo 
“..\.-- ____ 
BAXTERSPA. 


« 10 mg/ml sol per infusione sacca da 250 ml 


«100 mg/10 ml sol per infusione 5 flaconcini 10 ml 


>. ESMOCARD 
ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBSGMBH 


«2500 mg polvere per concentrato per soluzione per 
infusione 1 fiala in vetro 


+ 100 mg/ 10 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro 
da 10m 


> ‘ESMOLOLOCLORIDRATO HIKMA 
-- HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 


« 10mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 


10ml 
Labetalolo 
>. TRANDATE 


TEOFARMA:S:RL, 
«100 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
*_ 200 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


+ 5 mg/ml sol iniett per uso ev 1 fiala da 20 ml 


Labetalolo + Clortalidone 
{Anche effetto mascherante) 


d 


TRANDIUR 
IEOFARMA SRL. 


* 200 mg + 20 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


Levobunololo 


d 


VISTAGAN 


ALCERGAN:S:PA: 
» 5 mg/ml collirio, sol 60 contenitori monodose da 0,4 ml 


* 5 mg/ml collirio, sol flacone 5 ml 


Metoprololo 


| METOPROLOLO AUROBINDO —... 


. METOPROLOLOEG.... 


 METOPROLOLO HEXAL 


(HEXALS.PA, 


LOPRESOR 
DAICHI SANKYG ITALIA SPA 


* 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


» 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse a 
rilascioascio prolungato 


METOPROLOLO ACCORD 

ACCORD HEALTHCARE TFALIA:S.R.L 

» 100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 100 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 100 mg compresse 90 compresse in blister puc/pvdc/al 


* 100 mg compresse 30 compresse 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 


AUROBINDO PHARMA (TALIA) SRL. 
* 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


+ 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

» 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

» 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


* 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


+ 100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


» 100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


METOPROLOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL i 


» 100 mg compresse 30 compresse 


* 100 mg compresse 100 compresse 


» 100 mg compresse 50 compresse 


EGSRA 

= 100 mg compresse 100 compresse 

* 100 mg compresse 30 compresse 

» 100 mg compresse 50 compresse 

* 200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse 


» 200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 


* 100 mg compresse30 compresse 


Serie generale - n. 206 
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METOPROLOLO KRKA 

KRKA DE NOVO MESTO 

+ 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«100 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 100 mg compresse a rilascioascio prolungato 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 100mg compresse rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 200 mg compresse a rilascioascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascioascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 200mg compresse a rilascioascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 200 mg compresse rilascioascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 200 mg compresse a rilascioascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«200 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«200 mg compresse a rilascioascio prolungato 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«200 mg compresse a rilascioascio prolungato 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 200 mg compressea rilascioascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


«25 mg compresse a rilascioascio prolungato10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 25 mg compresse a rilascioascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 25 mg compresse a rilascioascio prolungato 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 25 mg compresse a rilascioascio prolungato 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«+ 25 mg compresse a rilascioascio prolungato 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 25 mg compresse a rilascioascio prolungato 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«25 mg compresse a rilascioascio prolungato 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

* 25 mg compresse a rilascioascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«25 mg compresse a rilascioascio prolungato 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«25 mg compresse a rilascioascio prolungato 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«+ 25 mg compresse a rilascioascio prolungato 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


SELOKEN 

ASTRAZENECA SPA. 

+ 100 mg compresse 50 compresse 

« 1 mg/ml sol iniett per uso ev 5 fiale 5 ml 


+ 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 


Metoprololo + Clortalidone 
{Anche effetto mascherante) 


di 


IGROTON LOPRESOR 
DAICHI SANKYO ITALIA SPA. 


«25 mg + 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse 


Metoprololo + Ivabradina 


v 


ARPARIAL 

BIFARMBIOLSiRODEA sii 

* 50 mg/5mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvelc/al confezione calendario 


« 50mg/5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

* 50 mg/5mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


* 50 mg/5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

*_ 50 mg/5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


* 50 mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse 
inflacone hdpe 


* 50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


* 50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


* 50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


* 50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


* 50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


+ 50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 100 compresse 
inflacone hdpe 


IMPLICOR 

LES LABORATOIRES SERVI 

+ 50mg/5mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


50mg/5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


50mg/5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


50mg/Smg compresse rivestite con film 98 compresse in 

blister pvc/pvdc/al éanfezione calendario 

* 50mg/5mg compressétivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pvdc/akconfezione calendario . 

4150mg/7,5mg comipresserivestite:con film 14.compressein 
blister pvc/pvec/al confezione calendario 

* 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 

blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


50mg/7,5mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister in flacone hdpe 


50mg/7,5mg compresse rivestite con film 100 compresse 

in flacone hdpe 

* 50mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 

+ 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

* 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 

blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


Nadololo 


:- 


- NADOLOLO SANOFI-AVENTIS. Lo 


SANOFLAVENTIS SPA: 


» 80 mg compresse 30 compresse 


Nebivololo 


X 


 NEBISCON 


LOBIVON 


‘ACMENABINENDUSTRIEFARMACEUTICHE:RIUNEFE:SR:L: 
* 28 compresse 5 mg 

NEBILOX 

GLAXOSMITHKEINE S.BA. 

* 28 compresse5mg 

ERREKAPPA EUROTERAPICISRA: 


»_ 5 mg compresse 28 compresse divisibili 


n ààiàl\'‘{1)])/).). 


SPECIFARSA 


» 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 


« 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 


NEBIVOLOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP:PTE EHE 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera 


5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 


5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
confezione ospedaliera 


5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 


NEBIVOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER SRI. 


5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera 


5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 


5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
confezione ospedaliera 


5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 


NEBIVOLOLO ANGENERICO 


ANGENERICO: SPA: 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 10 compresse in flacone pe 

5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 100 compresse in flacone pe 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 


5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
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+ 5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 
» 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
«5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 
«5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
+ 5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 

+ 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 
+ 5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 

+ 5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 
+ 5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 

+ 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
«5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 

« 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


«5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 


NEBIVOLOLO DOC 
i. ... Q’'’Q’Q’QgOBR 
« 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

»_ 5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
« 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 


« 5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 


NEBIVOLOLO EG 

EGIS:PÀ: 

« 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
+ 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
«5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
+ 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
e 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
« 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
e 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
= 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 
«5 mg compresse 84 compresse in blister puc/al 


» 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


NEBIVOLOLO GERMED 
SERMEDPHARMASRA:: 


+ 5 mg compresse 28 compresse divisibili 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYCANESBA 

+ 5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

+ 5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

+ 5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
«5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

+ 5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

e 5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

= 5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
«5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
«5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 

» 5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 

+ 5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 

+ 5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 

+ 5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


+ 5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLANSPA 

«5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
«5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 

« 5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 
e 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 

« 5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
«5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
*_ 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
«5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 

+ 5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 


+ 5 mg compresse 500 (10x50) compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera 


+ 5 mg compresse 500 (10x50) compresse in contenitore 
hdpe confezione ospedaliera 


+ 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
+ 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 


+ 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


* 5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 


* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 


« 5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 


* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 


+ 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 


. NEBIVOLOLO PENSA 


5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 


PENSA PHARMA:S:PA: 


+ 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 


5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 


NEBIVOLOLO PHARMACARE 
PHARMACARE SRL: 


» 5 mg compresse 28 compresse divisibili 


.NEBIVOLOLO RANBAXY 


RANBAXEITALIA SPA: 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


« 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


»_ 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEBIVOLOLO RK 


ERREKAPPA EUROTERAPICISRA. 


+ 5 mg compressa 28.cémiprésse divisibili 


NEBIVOLOLO SANDOZ 


SANDOZSRA 


5 mg compresse‘10°’compresse in blister.pvc/al 


S:imig'comipresse #0 colmipresse infiatorie pè 


* 5 mg compresse 100.compresse in blister pvc/al 


« 5 mg compresse 100'tompresse in flacone pe 


* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 


» 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 


+ 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 


+ 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 


« 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 


5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 


* 5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 


5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


+ 5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 


5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 


+ 5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 


5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 


* 5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 


5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 


+ 5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 


5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 


«+ 5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 


* 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 


TECNIGEN:SRE 


« 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 100 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


+ 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEBIVOLOLO TEVA 
TEVATTALIA:SR.L: 


NEBIVOLOLO ZE 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


TEVATALIASRI: 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 50 compresse in blister monodose pvc/ 
pvdc/al confezione ospedaliera 


5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 

5 mg compresse 8 compresse in blister pvc/pvdc/al 

5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


NTIVA 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NOBISTAR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURGSA: 


5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
5 mg compresse 500 compresse in blister al/pvc 
5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
5 mg compresse 7 compresse in blister al/pvc 


5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 


NORDEX 
POLIFARMASPA. 


5 mg compressa 28 compresse 
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Nebivololo + Idroclorotiazide 
{Anche effetto mascherante} 


d 


--LOBIDIUR 


ALONEB ——’‘0@06060’ 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURGSA. 


« 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


+ 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

«5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

« 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

« 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

= 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

+ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

e 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

= 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


MENARINFINTERNATIONAL'OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A: 


* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


» 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

« 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

+ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

» 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


« 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


«5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


e 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


NOBIZIDE 

MENARINI INTERNATIONAL'OPERATIONS 

LUXEMBOURG:S:A: 

e 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

« 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

« 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

+ 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

e 5mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

+ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

+ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


+ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


Oxprenololo + Clortalidone 
{Anche effetto mascherante) 


TRASITENSIN — 
TEOFARMASRI. 


+ 160 mg + 20 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse 


Pindololo 


>... VISKEN 
TEOFARMA:S:RL; 


« 5 mg compresse30 compresse 


Propranololo 
HEMANGIOL 
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 
«_ 3,75mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 
120 ml + siringa (pp) - 1 flacone 


= INDERAL: => 
ASTRAZENECA SPA 


+ 40 mg compresse 30 compresse 


» 40 mg compresse 50 compresse 


Sotalolo 
>. RYIMOBETA 
ABBOTT SRL 


+ 160 mg compresse 20 compresse 
+ 160 mg compresse 50 cHimiptesse 
* 80 mg compresse 20 raf 
* 80mg compresse 50:tamipresse 


LU S6FALACI 
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL 


* 80 mg compresse 40/céniprasse 
. SOTALOLO ANGENERICO 
ANGENERICO SPA: 


* 160 mg compresse 40 compresse 


« 80 mg compresse 40 compresse 
HEXALSPA: 


* 160 mg compresse40 compresse 


« 80 mg compresse40 compresse 


?.  SOTALOLO MYLANGENERICS 
MYLANSPA. 


« 100 compresse da 80 mg in blister opaco pve/al 


100 compresse da 80 mg in flacone ppe 


* 20 compresse da 80 mg in blister opaco pve/al 


20 compresse da 80 mg in flacone ppe 


+ 28 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


28 compresse da 80 mg in flacone ppe 


+ 30 compresse da 80 mg in blister opaco pve/al 


30 compresse da 80 mg in flacone ppe 


+ 300 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


300 compresse da 80 mg in flacone ppe 


« 40 compresse da 80 mg in blister opaco pve/al 


40 compresse da 80 mg in flacone ppe 


50 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


* 50 compresse da 80 mg in flacone ppe 


60 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


* 60 compresse da 80 mg in flacone ppe 


- SOTALOLOTEVA 
‘Teva maniasri? 


* 1 astuccio da 100 compresse da 80 mg 
+ 1 astuccio da 20 compresse da 80 mg 
+ 1 astuccio da 28 compresse da 80 mg 
+ 1 astuccio da 30 compresse da 80 mg 


+ 1 astuccio da 40 compresse da 80 mg 


+ 1 astuccio da 50 compresse da 80 mg 
* 1 astuccio da 50 compresse in blister eav da 80 mg 


» 1 astuccio da 60 compresse da 80 mg 


Timololo 
>... BLOCADREN 


LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO. 
TERAPEUTICHE SRL. di 


* 40 compresse 10 mg 


>} CUSIMOLOL 
C ALCONITALIASPA — 


» 0,25% collirio, sol flacone 5 ml 
+ 0,50% collirio, sol flacone 5 ml 
BROFTNOI 
‘ARMIGEA SPA; 


» 0,25% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 


* 0,25% collirio, sol flacone 5 ml 
» 0,5% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 


* 0,5% collirio, sol flacone 5 ml 


>. TALUTIM 
BAUSCH &LOME-IOM SPA 


» 0,5 % collirio, sol 20 contenitori monodose 0,35 ml 


>. TIMOD 
MISUFARMA:S.BA: 


- 2,5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 


* 5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 


>. TIMOGEL 
EABORATOIRESTHEA 
» 1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 
04g 


>. TIMOGEL 
PROGRAMMISANITARI INTEGRATISRL 


» 1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 


04g 
ì.. TIMOGEL 
FARMA 10005RL 


* 1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 
04g 


Yi TIMOLABAK 
 THCAFARWASPA. 


* 0,25 % collirio, sol flacone da 5 ml 


» 0,50 % collirio, sol flacone da 5 ml 


TIMOLOLO TUBILUX PHARMA 
TUBILUXPHARMAISPA:IO ii 


+ 0,25% collirio,sol flacone da 5 ml 


» 0,50% collirio,sol flacone da 5 ml 


> TIMOPTOL 
MSDITALIASRL 


* 0,25% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico 
ocumeter plus 


0,50% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico 
ocumeter plus 


» xe 0,25% collirio a rilascio prolungato flacone 2,5 ml con 
dosatore oftalmico ocumeter plus 


» xe 0,50% collirio a rilascio prolungato flacone 2,5 ml con 
dosatore oftalmico ocumeter plus 


Timololo + Aceclidina 


Timololo + Bimatoprost 


>. GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 


* 300 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol uso oftalimco flacone 
Idpe 3 ml (800 mcg/ml + 5 mg/ml) 3 flaconi 

* 300 meg/ml +5 mg/ml collirio sol uso oftalmico flacone 
Idpe 3 ml (800 meg/mi + 5 mg/m) 1 flacone 

* 300 meg/mi / 5mg/mi cllirio,soluzione- uso oftalmico- 
contenitori monodose (ldpe) 0,4 ml - 30 contenitori 
monodose (ldpe) 
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«300 meg/mi / 5mg/m] collirio,soluzione- uso oftalmico- 
contenitori monodose (ldpe) 0,4 ml - 5 contenitori 
monodose (ldpe) 


- 300 meg/mi / 5mgrml collirio,soluzione- uso oftalmico- 
contenitori monodose (ldpe) 0,4 ml - 90 contenitori 
monodose (ldpe) 


Timololo + Brimonidina 
“I nn 
ALLERGANPHARMACEUTICALS IRELAND 


«_0,2%+ 0,5% collirio, sol 3 flaconi Idpe bianchi da 5 ml 
« 0,2% + 0,5% collirio, sol flacone Idpe bianco da 5 ml 


Timololo + Brinzolamide 
j AZARGA 
: ALCON LABORATORIES (UI 


e 10 mg/ml +5 mg/ml collirio, sosp - uso oftalmico - flacone 
(pe) 5 ml 3 flaconi 


« 10 mg/ml +5 mg/ml - collirio, sosp - uso oftalmico - 
flacone (pe) 5 ml 1 flacone 


Timololo + Dorzolamide 

7)... COSOPT 

: MSDITALIASRI. —«—«—- 

+ collirio sol 2%+0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer 
plus 


* collirio sol 2%+0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer 
plus 


+ collirio sol 2%+0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer 
plus 


) DOREDE 


. 20 mg/mb45 mg/ml cellirio, soluzione 1 flacone in Idpe 
da5 ml 


«20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi in Idpe 
da5ml 


e 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi in ldpe 
da5 ml 


Y.. DORTOZ 
FC GENETICS.PA... 


* 2%+0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 


« 2% +0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 
0,166 ml 


«. DORZOLAMIDEETIMOLOLO ACTAVIS 
'AGTAVIS GROUP:PTCEHF 

« 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml 

* 20 mg/ml +5 mg/mi collirio, sol 3 flaconi da 5 ml 


e 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6flaconi da 5 ml 


> DORZOLAMIDEE TiMOLOLO DOC 
GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


«20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 
- 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml inmdpe 


e 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 


DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 
EGS.PA: 


«20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 
con contagocce 


«20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml inmdpe 
con contagocce 


«20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml inmdpe 
con contagocce 


- DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN 
GENERICS 
MYLAN:S:RA: 


«20 mg/ml+5 mg/ml sol collirio 1 flacone in mdpe da 5 ml 
«20 mg/ml+5 mg/ml sol collirio 3 flaconi in mdpe da 5 ml 


«20 mg/ml+5 mg/ml sol collirio 6 flaconi in mdpe da 5 ml 


2. DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA SRL.’ 


«20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 


«20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


* 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 


*.. DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
dii 1 __ 
* 20mg/ml+5 mg/mi collirio sol 1 flacone in ldpe da 5 ml 
« 20mg/ml+5 mg/ml collirio sol 3 flaconi in ldpe da 5 ml 


* 20mg/ml+5 mg/ml collirio sol 6 flaconi in Idpe da 5 ml 


>»  DORZOLAMIDE TIMOLOLO TUBILUX 


Pei 
TUBILUXPHARMA:S:RA: 


«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone ldpe da 5 ml 
+ 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe da 5 ml 
«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe da 5 ml 


>. DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
TEVATTALIA SRI: i È a 
* 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone kdpe da 5 ml 
«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2 flaconi in ldpe da 5 ml 
* 20mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 5 ml 


* 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio sol 6 flaconi in Idpe da 5 ml 


$... TIDOCOMB 
GENETICSRA: 
* 2%+ 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 


0,166 ml 


>)... ZITODOR 
VISUFARMA S.PA. 


* 2%+ 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 
0,166 ml 


+ 2%+ 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 


Timololo + Latanoprost 
CZ; 


AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO: 
ACRAFSPA: 


* 50 mcg/ml+ 5 mami collirio soluzione 1 flacone in ldpe 
‘da 2,5 ml 


SOimegimnil + 5: signi ellitiosoizione 3 flacone.in ape 
da 2,5 ml 


* 50mcg/ml + 5 mg/migollizio:soluzione 6flaconi in Idpe 
da 2,5 ml 


>... ECUTOL 
ECUPHARMASRIO 


+ 0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone 
contagocce in |dpe da 2,5 ml 


« 0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi 
contagocce in |dpe da 2,5 ml 


» 0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


>. IMOLAST 
GENETICSRA: 
»_0,005%+0,5% collirio, sol 1 flacone da 2,5% 


+ 0,005%+0,5% collirio, sol 30 contenitori mondose da 0,1 ml 


>. LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS 
ACTAVIS'GROUF:PICEHE 
* 0,05 mg/ml + 5.0 mg/ml collirio sol 1 flacone da 2,5 ml 
inldpe 


* 0,05 mg/ml + 5.0 mg/ml collirio sol 3 flaconi da 2,5 ml in 
ldpe 


+ 0,05 mg/ml + 5.0 mg/ml collirio sol 6 flaconi da 2,5 ml in 
Idpe 


>... LATANOPROST E TIMOLOLO DOC 
GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 50mcg/ml+5 ngi collirio, sol 1 flacone ldpe 2,5 ml 

+ 50mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe 2,5 ml 
>. LATANOPROSTETIMOLOLOEG. 

EGSPA. 

+ 50mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone ldpe 2,5 ml 

+ 50mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 


+ 50mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe 2,5 ml 


| PFIZERITALIA SRL 
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LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN 

MYLANS.RA: 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone 
contagocce in Idpe da 2,5 ml 

*_ 50 mceg/ml + 5 mg/m collirio, soluzione 3 flaconi 
contagocce in Idpe da 2,5 ml 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


LATANOPROSTE TIMOLOLO MYLAN 


GENERICS 
MYLANSPA 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe 2,5 ml 
» 50 mceg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi ldpe 2,5 ml 


*_ 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 6 flaconi ldpe 2,5 ml 


LATANOPROST E TIMOLOLO PENS 
DENSA PHARMA SPA. 


» 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in Idpe 
da 25m 


LATANOPROSTE MOLOLO PFIZE 


«50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone in ldpe da 
25m 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 2,5 ml 


» 50 meg/ml + 5 mg/m collirio, sol 6 flaconi in Idpe da 2,5 ml 


LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

SANDOZIS:RA: 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in cinque flaconi 
da5ml 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in dieci flaconi 
da5 ml 

» 50 mceg/ml + 5 mg/m collirio, sol 2,5 ml in dodici flaconi 
da 5 ml 

» 50 mceg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in due flaconi 
da5ml 

» 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in noveflaconi 
da5ml 

» 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in otto flaconi 
da5ml 

*_50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 2,5 ml in quattro flaconi 
da5 ml 

»_ 50 meg/ml + 5 mg/m collirio, sol 2,5 ml in sei flaconi da 
5ml 

» 50 mceg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in sette flaconi 
da5ml 

» 50 meg/ml + 5 mg/m collirio, sol 2,5 ml intre flaconi da 
5ml 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in un flacone da 
5ml 


. LATANOPROSTETIMOLOLO TEVAITALIA 


TEVATALA SRI 

*_ 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi ldpe da 2,5 ml 
con contagocce 

» 50 mceg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe da 2,5 ml 
con contagocce 


| LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA — 


ZENTIVA ITALIA SRL. 
+ 50 mceg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone in Idpe da 2,5 
ml con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 12 flaconi in ldpe da 2,5 
ml con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 2,5 ml 
con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 4flaconi in ldpe da 2,5 ml 
con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi in Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


» 50 meg/ml + 5 mg/m collirio, sol 8 flaconi in Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


LATATIM 
SIALSPA 


» 50 mceg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone Idpe 
25m 


* 50 meg/ml + 5 mg/m collirio, soluzione 3 flaconi ldpe 
25m 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


» 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi Idpe 
25m 


IZ), @i 
:GENETIC:S:RA. 


* 0,005%+0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose 
da 0,1 ml 


» 0,005%+0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 


“GENETICSRA.: 
* 0,005% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose 
da 0,1 ml 
» 0,005% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 


SCEERERGALb SRL 


+1 flacone ldpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 


Timololo + Tafluprost 


CCC RANTENTIFADESRE: co 


« 3 flaconi Idpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 


+ 15 meg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 30 x 0,3ml 
contenitori monodose in ldpe 


* 15 meg/ml + 5 mg/mi collirio, soluzione 90 x 0,3mI 


contenitori monodose in Idpe 
« 2,5 ml collirio sol 3 flaconi ldpe Ù 


«2.5 ml collirio sol 1 flacone Idpe 
Timololo + Travoprost 


>. DUOTRAV 
i on 


Timololo + Pilocarpina 
EQUITON 
i BRUSCHETTINISRI 


+ 40 meg/ml + 5 mg/m collirio sol 1 flacone da 2,5 ml 


.——*.1 . a 
« 5 mg/ml + 10 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml meg/iml +3 ma/micellirio sol 3 flaconi da 25 m 


+ 40 meg/ml + 5 mg/mi collirio sol 6 flaconi da 5 ml 


=. ig 
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Allegato Ill - Sezione IV 
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml-5 
cartucce 


] s4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
(kwikpen) 3 ml- 1 penna pre-riempita 


1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) | S4 
SlimsgÙliàsiiàa rr TTT—"=""“"“"""9 
ABASAGLAR 
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) ESILI REGIONA[LOPERAMONI ME a; 3 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
SI (kwikpen) 3 ml- 10 (2x5) penne pre-riempite (confezione multipla) 
1-testosterone (17beta-idrossi-5alfa-androst-1-en-3-one) A 
ST | ABASAGLAR 
= z ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
SÌ (kwikpen) 3 ml- 2 penne pre-riempite 
I s4 
19-norandrosterone 
S1| ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
19-noretiocolanolone 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
S1 (kwikpen) 3 ml- 5 penne pre-riempite 
| S4 
3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one 
s1 | ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
4-androstene-3,6,17 trione (6-ox0) 100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo» cartuccia (vetro) 3 ml- 10 cartucce 
19, 
sal! SA 
4-androstenediolo (androst-4-ene3beta,17beta-diolo) ABASAGLAR 
S ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
iniezione da 1 a 80 unita’) 3 ml- 1 penna preriempite 
4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossiandrost-4-en-3-one) Sq 
—ABASAGLAR 
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) ) . | ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
SÌ 100;unita/rnE soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
EROI | iniezione da Ta 80 unita) 3 ml- 10 (2x5) penne preriempite 
5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo ki S4 
51 
| | ABASAGLAR 
5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
S1 100 unità/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
iniezione da 1 a 80 unita) 3 ml- 2 penne preriempite 
5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo | S4 
SI 
o) | Z(®ÒàÀ_&dijdmÒ©À_)MAÒÀ) ZI À NN NZ: 00 | ABASAGLAR 
5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
SI Ras . auf 
iniezione da 1 a 80 unita) 3 ml- 5 penne preriempite 
5beta-androstan-3alfa,17beta-diolo “a 
Sl | ABRIFF 
7 n MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
7alfa idrossi-DHEA 50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
SI erogazioni per inalatore 
- - I s3 
7beta idrossi-DHEA 
S1 | ABRIFF 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
7keto-DHEA 125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
S1 erogazioni per inalatore 
| $3 
ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH ABRIFF 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml-1 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
cartuccia 250 micragrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
I S4 erogazioni per inalatore 
| $3 
ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH ABSEAMED 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml-10 MEDICE 
(2x5) cartucce (confezione multipla) 1000 ui/0,5 ml soluz. iniett in sir preriemp uso sottocutaneo o ev- sir preriempita (vetro) 0,5 ml 
I S4 (2000ui/mI) - 1 sir 
| s2 
ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH ABSEAMED 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml-2 MEDICE 
cartucce 1000 ui//0.5ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,5 ml 
I S4 (2000 ui/ml) 8 sir 


| s2 
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ABSEAMED 
MEDICE 
2000 ui/1,0ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0 ml 
(2000 ui/ml) 1 sir 


| s2 


ABSEAMED 
MEDICE 
2000 ui/1,0ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0 ml 
(2000 ui/ml) 6 sir 


| s2 


ABSEAMED 
MEDICE 
3000 ui/0,3ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,3 ml 
(10000 ui/ml) 1 sir 


| s2 
ABSEAMED 
MEDICE 
3000 ui/0,3ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,3ml(10000 
Ui/ml) 6 sir 
| s2 
ABSEAMED 
MEDICE 
4000 ui/0,4ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,4mlI(10000 
ui/ml) 1 sir 
| 52 
ABSEAMED 
MEDICE 
4000 ui/0,4ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,4mlI(10000 
ui/ml) 6 sir 
| 52 
ABSEAMED 
MEDICE 
5000 ui/0,5ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,5mI(10000, 
ui/ml) 1 sir pi. 
| 52 
ABSEAMED 
MEDICE ue fa 
5000 ui/0,5ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,5mI(1 0000 
ui/mI) 6 sir 
| 82 
ABSEAMED 
MEDICE 
6000 ui/0,6ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,6mI(10000 
ui/mI) 1 sir 
| s2 
ABSEAMED 
MEDICE 
6000 ui/0,6ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,6mI(10000 
ui/mI) 6 sir 
| s2 
ABSEAMED 
MEDICE 
8000 ui/0,8ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,8ml(10000 
ui/mI) 1 sir 
| s2 
ABSEAMED 
MEDICE 
8000 ui/0,8ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,8ml(10000 
Ui/ml) 6 sir 
| s2 
ABSEAMED 
MEDICE 
10000 ui/1,0ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro) 1,0ml(10000 
ui/ml) 1 sir 
| 52 
ABSEAMED 
MEDICE 


10000 ui/1,0ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro) 1,0ml(10000 
ui/ml) 6 sir 


| S2 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ABSEAMED 
MEDICE 
20000 ui/0,5 ml - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - 
siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
per l'ago 


| 52 


ABSEAMED 
MEDICE 
30000 ui/0,75 ml - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso 
- siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di 
sicurezza per l'ago 


| 52 


ABSEAMED 
MEDICE 
40000 ui/1,0 ml - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - 
siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
per l'ago 


52 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
100 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
100 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
200 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
200 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 


S7 


BSTRAL 
PROSTRAKAN.LIMITED 
300még contpresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
300 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
400 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
600 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
600 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
800 meg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ABSTRAL 
PROSTRAKAN LIMITED 
800 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 


ACARDEN 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 


6,25 mg compresse 14 compresse 


Serie generale - n. 206 
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Serie generale - n. 206 


ACARDEN acido etacrinico 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. S5 
6,25 mg compresse 28 compresse 
Il P2 | ACTELSARHCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
ACARDEN 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 compresse 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. S5 
6,25 mg compresse 56 compresse 
Il P2 | ACTELSARHCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
ACARDEN 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 compresse 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. S5 
12,5 mg compresse 28 compresse 
Il P2) ACTELSARHCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
ACARDEN 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 compresse 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. S5 
12,5 mg compresse 56 compresse 
Il P2 | ACTELSARHCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
ACARDEN 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. S5 
25 mg compresse 30 compresse 
Il P2 | ACTELSARHCT 
ACTAYIS GROUP PTC EHF 
ACARDEN 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 compresse 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. S5 
25 mg compresse 56 compresse 
Il P2 | ACTELSARHCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
ACCURETIC 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 28 compresse 
PFIZERITALIA S.R.L. S5 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
S5 | ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
ACCURETIC 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 56 compresse 
PFIZERITALIA S.R.L. S5 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
‘ACTELSAR HCT 
] ACTAVIS GROUP PTC EHF 
acebutololo i 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 84 compresse 
Il P2 | S5 
o i 2 
ACEDIUR ‘ACTELSARHCT 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. I ACTAVIS GROUP PTC EHF 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 90 compresse 
S5 S5 
ACEDIUR ACTELSAR HCT 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
50 mg + 15 mg compresse 12 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 98 compresse 
S5 S5 
ACEPLUS ACTELSAR HCT 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 40 mg/1 2,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse 
S5 S5 
ACEQUIDE ACTELSAR HET 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse 
S5 S5 
ACEQUIDE ACTELSAR HCT 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 compresse 
S5 S5 
ACEQUIDE ACTELSAR HCT 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 14 compresse 
S5 S5 
ACESISTEM ACTELSAR HCT 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg + 12,5 mg compresse blister 14 compresse 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 compresse 
55 55 
ACESISTEM ACTELSAR HCT 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 compresse 
S5 S5 
acetazolamide ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 


80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 compresse 


S5 
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ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 56 compresse 


Serie generale - n. 206 


S5 


S5 S5 
ACTELSAR HET ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 84 compresse 
s5 S5 
ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 14 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 90 compresse 
S5 S5 
ACTELSAR HET ACTELSAR HET 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 28 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 98 compresse 
S5 S5 
ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 56 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse 
S5 S5 
ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 84 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse 
S5 S5 
ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 90 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 compresse 
S5 S5 
ACTELSAR HCT ACTH (vedi “tetracosactide”) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF S2 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 98 compresse 
'ACTIFED 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A, 
ACTELSAR HCT 2,5 mg + 60 mg compresse 12 compresse 
ACTAVIS GROUP PTC EHF Ì S6 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse. a n 
(85 VACTIFED 
| JOHNSON & JOHNSON S.P.A, 
ACTELSAR HCT $ 2,5 mg/10 ml + 60 mg/10 ml sciroppo flacone 100 ml 
ACTAVIS GROUP PTC EHF I S6 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse 
S5 | ACTIFED COMPOSTO 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
ACTELSAR HET sciroppo flacone 100 ml 
ACTAVIS GROUP PTC EHF I 56 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 compresse 
S5 | ACTIGRIP 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A, 
ACTELSAR HCT compresse 12 compresse 
ACTAVIS GROUP PTC EHF I s6 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 compresse 
S5 | ACTIGRIP GIORNO & NOTTE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
ACTELSAR HCT 500 mg + 60 mg compresse 12 compresse giorno + 500 mg + 25 mg compresse 4 compresse 
ACTAVIS GROUP PTC EHF notte 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 compresse I S6 
S5 
ACTIQ 
ACTELSAR HCT TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 meg 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 compresse I S7 
S5 
ACTIQ 
ACTELSAR HCT TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 meg 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse I 57 
S5 
ACTIQ 
ACTELSAR HCT TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 meg 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 compresse I 57 
S5 
ACTIQ 
ACTELSAR HCT TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 pastiglie crosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 28 compresse I S7 
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ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 meg 
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ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 


Serie generale - n. 206 


=. 


| S7| Il S7 
ACTIQ ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 meg 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 meg 
I S7 | Il 57 
ACTIQ ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 meg 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 meg 
| S7| II S7 
ACTIQ ACTISINU 
TEVA ITALIA S.R.L. JOHNSON &JOHNSON S.P.A, 
30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 meg 200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 
| S7II S6 
ACTIQ ACTISINU 
TEVA ITALIA S.R.L. JOHNSON &JOHNSON S.P.A. 
3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 meg 200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 12 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 
I S7 | Il 56 
ACTIQ ACTISINU 
TEVA ITALIA S.R.L. JOHNSON &JOHNSON S.P.A. 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 meg 200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 
| S7| II S6 
ACTIQ ACTISINU 
TEVA ITALIA S.R.L. JOHNSON &JOHNSON S.P.A. 
15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg 200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 24 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 
| S7 | Il 56 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 meg 30 40 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
I s4 
] & 
ACTIQ : ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. | “NOVO NORDISKA/S 
3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da.800;ricg a | 30 40 iu/mI:sosp'iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
| . SE . i S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 meg 30 100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
I S7 s4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 meg 30 100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
I S7 s4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
I S7 s4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 meg 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
I S7 s4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
I S7 sa 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
I S7 s4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 meg 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
I S7 s4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
I S7 s4 
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ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
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ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
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S4 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
s4 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
s4 
i. 
ACTRAPHANE . ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S “NOVO NORDISKA/S 
50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 7 40 iu/ml.sel'infett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo e ev 
“sd | s4 
ACTRAPHANE i. ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
10 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 40 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo e ev 
s4 s4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
10 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo e ev 
s4 s4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
20 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo e ev 
s4 s4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
20 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo penfill 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
s4 s4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo penfill 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
sa sa 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo penfill 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
s4 s4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo novolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
s4 s4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo novolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
s4 s4 
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ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 
innolet 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


S4 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 
innolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 
innolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 
flexpen 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


S4 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 
flexpen 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 
flexpen 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


adrafinil 
I S6 


ADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
1mg/10 ml (1: 10.000) soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa preriempita in pp senza 
ago 


Il S6 


ADRENALINA AGUETTANT 


LABORATOIRE AGUETTANT 
1mg/10 ml (1: 10.000) soluzione iniettabile in siringa preriempita 10 siringhe preriempite in pp 
senza ago i 


ADRENALINA GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


ADRENALINA GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 


ADRENALINA GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE 5.R.L. 
1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


ADRENALINA GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
1 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 


ADRENALINA MONICO 
MONICO S.P.A. 
0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


ADRENALINA MONICO 
MONICO S.P.A. 
1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


| 56 


ADRENALINA MONICO 
MONICO S.P.A. 
1 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 


ADRENALINA MONICO 
MONICO S.P.A 
0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
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di, sell, 


ADRENALINA S.A.L.F. 
S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 
Il S6 


ADRENALINA S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


Il 56 


AERIVIO SPIROMAX 
TEVA BM. 
50 meg /500 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (abs/pe/pp) - 1 inalatore (60 
dosi) 


| 53 


AERIVIO SPIROMAX 
TEVA BM. 
50 meg / 500 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (abs/pe/pp) - 3 inalatori 3 
x 60 dosi) 


| S3 


AERIVIO SPIROMAX 
TEVABM. 
50 meg / 500 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (abs/pe/pp) - 1 inalatore (60 
dosi) 


| s3 


AERIVIO SPIROMAX 
TEVA BM. 
50 meg / 500 meg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (abs/pe/pp) - 3 inalatori (3 
x 60 dosi) 


| S3 


AFFERA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
erogazioni per inalatore 


i S3 


fo 

_ AFFERA 

1° MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS 5.R.L. 

| 125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
Ù erogazioni:per inalatore 


| S3 


AFFERA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
erogazioni per inalatore 


53 
AFTAB 
ROTTAPHARM S.P.A. 
25 microgrammi compresse 10 compresse 
| s9 
AFTAB 
ROTTAPHARM S.P.A. 
6 compresse buccali muco-adesive 0,025 mg 
| s9 
attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK) (ad es. AICAR) 

S4 
agonisti del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma 
(PPAR$) (ad es. GW 1516) 

S4 
AIRFLUSAL FORSPIRO 

SANDOZ S.P.A. 
50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose 60 
blister monodose in opa/al/pvc/al con inalatore 

S3 


ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 
100 meg/6 meg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 120 erogazioni 


$3 


ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 
100 meg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 


53 
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— 116 —| 
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ALABASTER ALBITAL 
MASTER PHARMA S.R.L. KEDRION S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi 250 g/1 sol per infusione 1 flacone 50 ml + set per infusione 
| S3 S5 
ALABASTER ALBITAL 
MASTER PHARMA S.R.L. KEDRION S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi 200 g/l sol per infusione ev 1 flacone 50 ml 
ciascuno S5 
| S3 
ALBUMEON 
ALABASTER CSL BEHRING S.P.A. 
MASTER PHARMA S.R.L. 200 g/1 soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi S5 
ciascuno 
| 53 | ALBUMEON 
CSL BEHRING S.P.A. 
ALABASTER 200 g/l soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 
MASTER PHARMA S,R.L. S5 
100 meg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto 
pressione al da 120 erogazioni albumina 
I s3 s5 
ALABASTER ALBUMINA BAXTER 
MASTER PHARMA S.R.L. BALIEREDA 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 50 g/l sol per infusione 1 laconcino in vetro da 250 ml 
contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni S5 
| 53 
ALBUMINA BAXTER 
ALABASTER BAXTER S.P.A. 
MASTER PHARMA S.R.L, 50 g/l sol per infusione 24 flaconcini in vetro da 250 ml 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 S5 
contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 
i 53 | ALBUMINA BAXTER 
BAXTER S.P.A. 
ALABASTER 50 g/l sel per infusione 1 flaconcino in vetro da 500 ml 
MASTER PHARMA S.R.L. S5 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno P; ‘ALBUMINA BAXTER 
| Sì È BAXTERS.PA. 
i 50 g/1 sol per infusione 10 flaconcini in vetro da 500 ml 
ALABASTER Î 5 
MASTER PHARMA S.R.L. Pi DS 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazionie.tihalatore in abs/ppida «| i 7 
ila ‘“ALBUMINA BAXTER 
120 erogazioni | 
I s3 BAXTER S.P.A. 
$ 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 
ALABASTER 3 
MASTER PHARMA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da ALBUMINA BAXTER 
120 erogazioni ciascuno BAXTERS:RA 
200 g/l sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 
| S3 
S5 
ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. ALBUMINA BAXTER 
200microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 BAXTERS:PA. l NE 
contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 
S3 S5 
ALBAFLO ALBUMINA BAXTER 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI BAXTERSBA: 1 a 
1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 200 g/1 sol per infusione 56 flaconcini in vetro da 100 ml 
I so $5 
ALBAFLO ALBUMINA BAXTER 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI PAXTERS:RA= 1 dra È 
4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 250 g/1 sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 
| so $5 
ALBIOMIN ALBUMINA BAXTER 
BIOTEST PHARMA GMBH SARTESSEAA, co 
5% (50g/1), sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 ml 250 g/1 sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 
S5 S5 
ALBIOMIN ALBUMINA BAXTER 
BIOTEST PHARMA GMBH SANTERSBA: o 
20% (2009/1) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 250 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 
55 
S5 
ALBIOMIN ALBUMINA BAXTER 
BIOTEST PHARMA GMBH SER — 
20% (200g/1) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 250 g/1 sol per infusione 56 flaconcini in vetro da 100 ml 
S5 
S5 
ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
20 g/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 
S5 
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ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
20 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 


ALBUNORM 
OCTAPHARMA LTD 
20%, 200 g/1, sol per infusione 10 flacone in vetro da 50 ml 


SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 
25 mg + 25 mg compresse20 compresse 


S5 S5 
ALBUMINA GRIFOLS ALBUNORM 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. OCTAPHARMA LTD 
5 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 20%, 200 g/l, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 
S5 S5 
ALBUMINA GRIFOLS ALBUNORM 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. OCTAPHARMA LTD 
5 g/100 ml sol per infusione flacone da 250 ml 20%, 200 g/l, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml 
S5 S5 
ALBUMINA GRIFOLS ALBUNORM 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. OCTAPHARMA LTD 
5 g/100 ml sol per infusione flacone da 500 ml 25%, 250 g/l, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 
S5 S5 
ALBUMINA GRIFOLS ALBUNORM 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. OCTAPHARMA LTD 
25 g/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 25%, 250 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 
S5 S5 
ALBUMINA GRIFOLS ALBUREX 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. CSL BEHRING GMBH 
25 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 5 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
S5 S5 
ALBUMINA LFB ALBUREX 
LFB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES €CSL BEHRING GMBH 
sol per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (tipo ii) da 50 ml 5 % sol per infusione 1 flacone da 250 ml 
S5 S5 
ALBUMINA LFB ALBUREX 
LFB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES CSL BEHRING GMBH 
solper infusione 200 mg/ml flacone vetro (tipo ii) da 100 ml 5 % sol per infusione 1 flacone da 500 ml 
S5 
] & 
ALBUMINA LFB : ALBUREX 
LFB- LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES | “©. CSL BEHRING GMBH 
200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 50 ml : a | 20 % sol per.infusione 1 flacone da 50 ml 
88 i s5 
ALBUMINA LFB ALBUREX 
LFB- LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES CSL BEHRING GMBH 
200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 100 ml 20 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
S5 S5 
ALBUMINA UMANA BEHRING ALBUREX 
CSL BEHRING S.P.A, CSL BEHRING GMBH 
200 g/11 sol per infusione 1 flacone da 50 ml 25 % sol per infusione 1 flacone da 50 ml 
S5 S5 
ALBUNORM ALBUREX 
OCTAPHARMA LTD €CSL BEHRING GMBH 
5%, 50 g/1, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 25 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
S5 S5 
ALBUNORM ALBUTEIN 
OCTAPHARMA LTD GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
5%, 50 g/1, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml 50 g/l sol per infusione 1 flacone 250 ml 
S5 S5 
ALBUNORM ALBUTEIN 
OCTAPHARMA LTD GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
5%, 50 g/I, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 250 ml 50 g/l sel per infusione 1 flacone 500 ml 
S5 S5 
ALBUNORM ALBUTEIN 
OCTAPHARMA LTD GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
5%, 50 g/1, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 200 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml 
S5 55 
ALBUNORM ALBUTEIN 
OCTAPHARMA LTD GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
5%, 50 g/1, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 500 ml 250 g/1 sol per infusione 1 flacone 50 ml 
S5 S5 
ALBUNORM alcool 
OCTAPHARMA LTD Il PI 
20%, 200 g/l, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 
S5 | ALDACTAZIDE 


S5 
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ALDACTONE ALGESALONA 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. MYLAN S.P.A. 
25 mg capsule rigide 16 capsule 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
S5 | II S7 
ALDACTONE ALGESALONA 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. MYLANS.P.A. 
100 mg compresse rivestite 10 compresse 70 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
S5 | II 57 
alexamorelina (vedi “GHRPs”) ALGESALONA 
s2 MYLAN SPA. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
alfa coriogonadotropina I S7 
s2 
ALGESALONA 
alfa-pirrolidinovalerofenone MILANSRA: 
I s6 70 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
| S7 
alfentanile 
ALGESALONA 
| S7 MYLANS.P.A. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALGESALONA i i RAPRIOT % 
MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn ALGESALONA 
! 97 MYLAN S.P.A. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALGESALONA I 2 SRG D 
MYLANS.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALGESALONA 
! S7 MYLAN S.P.A. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALGESALONA i i E Ù & 
MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALGESALONA 
| S7 MYLAN S.P.A. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALGESALONA : SPE di 
MYLANS.P.A. to 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn LE 
I i PARA 57. ALGHEDON 
“© LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
ALGESALONA zii 25meg/ora.cerattitrasdermici 1 cerotto in bustina 
MYLAN S.P.A. | Il S7 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ST | ‘ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ALGESALONA ANORIVME 
MYLANSRA, 25mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn Il S7 
| 57 
ALGHEDON 
ALGESALONA LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
MYLAN S.P.A. ANONYME 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 25meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
! S| II 57 
ALGESALONA ALGHEDON 
MIANSESS,., i — i LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn ANONYME 
| S7 25mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
Il 57 
ALGESALONA 
MYLANS.R.A. ALGHEDON 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
I 57 ANONYME 
25meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
ALGESALONA I 7 
MYLAN S.P.A. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn ALGHEDON 
| S7 LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
ALGESALONA 25meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
MYLAN S.P.A. Il S7 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
I S7 | ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ALGESALONA ANONYME 
MYLAN S.P.A. 50mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn Il S7 
| S7 
ALGHEDON 
ALGESALONA LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
MYLAN S.P.A. ANONYME 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 50mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
| S7.( S7 
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ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
50mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
50mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
50mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
50mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
75mceg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


S7 


S7 


S7 


S7 


57 


ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
75mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
75mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


ALGHEDON ; 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
?5meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


57 


Il S7 
ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
75mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
Il S7 
ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
75mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
Il S7 
ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
100 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
Il S7 
ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
Il S7 
ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
Il 57 
ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
Il 57 
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ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
100 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


Il S7 


ALGHEDON 
LAVIPHARM PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIETE 
ANONYME 
100 megrora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 100 meg 


53 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 meg + 250 meg 


S3 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 500 meg 


S3 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 meg 


53 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 meg 


S3 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 meg 


S3 


ALIFLUS.. 
MENARINI.INTERNATIQNAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 100 meg 


53 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 250 meg 


S3 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 500 meg 


53 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
25/50 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 


S3 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
25/125 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 


S3 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
25/250 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 


S3 


ALMEIDA 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone da 15 ml 


S3 


ALMEIDA 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 
1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per uso orale 30 contenitori monodose 
da 0,5 ml 


| 53 


ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 


I, tl P2,55 
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ALONEB AMIDOLITE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. B. BRAUN MELSUNGEN AG 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 500 ml 
, III P2, 55 S5 
ALONEB amifenazolo 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S6 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 
. III P2,55 | amiloride 
S5 
ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. amineptina 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al I S6 
III P2, 55 
aminoglutetimide 
ALONEB si DA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 
i SAS Ù dai anamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
III P2, S5 
S2 
ALONEB t I 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Anastrozelo 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al S4 
Il P2,S5 
! ù ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ALONEB ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al s4 
Il P2, 55 
! i ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ALONEB ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al S4 
Il P2, 55 
i ! ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ALONEB ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al S4 
Il i 
Ò ( ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ALONEB . ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. di 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/Al a $ S4 
Il ir P2,55. — 
' ! | ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ALONEB si ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al s4 
Il P2, 55 
i i ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ALONEB ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al s4 
Il P2, S5 
i ! ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
alprenololo ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
Il P2 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 
altre sostanze che modificano la funzione della miostatina 
sa ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
fi 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
amfepramone 
P sa 
| 56 
fetami ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
amferamine ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I S6 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 
— s4 
amfetaminil 
| 56 | ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
amido idrossietilato (etamido - HES) 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S4 
AMIDOLITE ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
B. BRAUN MELSUNGEN AG ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
6% sol per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 s4 
AMIDOLITE ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
B. BRAUN MELSUNGEN AG ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 250 ml 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 sq 
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ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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ANASTROZOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
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S4 S4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4 S4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvde/al 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4 S4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO ALTER 
ACTAVIS GROUP PTC EHF LABORATORI ALTER S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO ALTER 
ACTAVIS GROUP PTC EHF LABORATORI ALTER S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO BLUEFISH 
ACTAVIS GROUP PTC EHF BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO BLUEFISH 
ACTAVIS GROUP PTC EHF BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
s4 S4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO BLUEFISH 
ACTAVIS GROUP PTC EHF BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 
s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS i ANASTROZOLO BLUEFISH 
ACTAVIS GROUP PTC EHF | “©. BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al | a | 1 mg compresserrivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
“sd I sq 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO CRINOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CRINOS S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO CRINOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CRINOS S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO CRINOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CRINOS S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO CRINOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CRINOS S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO CRINOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CRINOS S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
sa sa 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO CRINOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CRINOS S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO CRINOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CRINOS S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO ACTAVIS ANASTROZOLO DOC GENERICI 
ACTAVIS GROUP PTC EHF DOC GENERICI SRL 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 1mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 s4 
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ANASTROZOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
1mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
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1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


122 —É 


S4 S4 
ANASTROZOLO DOC GENERICI ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
DOC GENERICI SRL MYLANS.P.A. 
1mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 s4 
ANASTROZOLO DOC GENERICI ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
1mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO PROFESSIONALCARE 
MYLAN S.P.A. PROFESSIONALCARE S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
s4 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 
i sa 
i. 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS . ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A, © SANDOZS.PA. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al | 7 1 mg compresserrivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
“sd | sq 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS -ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLANS.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 
sa sa 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
S4 S4 
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ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 30 (3x10) compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 
ANASTROZOLO SANDOZ i ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. | © TEVAITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe a i 1 mg compresserrivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 
SA ; i S4 
ANASTROZOLO SUN ANASTROZOLO TEVA 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister puc/pvdc/al confezione ospedaliera 
S4 S4 
ANASTROZOLO SUN ANASTROZOLO TEVA 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 
S4 S4 
ANASTROZOLO SUN ANASTROZOLO TEVA 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO SUN ANASTROZOLO ZENTIVA 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) BV. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO TEVA ANASTROZOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 S4 
ANASTROZOLO TEVA ANASTROZOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO TEVA ANASTROZOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 s4 
ANASTROZOLO TEVA ANASTROZOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 s4 
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ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvde/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S4 


s4 


s4 


S4 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s4 


s4 


s4 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al corif. osp. 


se. 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


S4 


S4 


S4 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


Andarina (vedi “SARMs”) 


ANDRIOL 
MSDITALIA S.R.L. 
40 mg capsule molli 30 capsule 


ANDRIOL 
MSD ITALIA S.R.L. 
40 mg capsule molli 60 capsule 


androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo 


S4 


sa 


S1 


SI 


SI 


SI 


| 


androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo 


Serie generale - n. 206 


APIDRA 
SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 10 cartucce 


SI 
androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo 
SI 
androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo 
SI 
androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo 
SI 
androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo 
SI 
androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione) 
S4 
androsterone 
SI 
androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo) 
SI 
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 
SI 
APIDRA 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 1 flaconcino 
S4 
APIDRA 
SANOFIFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 2 flaconcini 
S4 
‘APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 4 flaconcini 
S4 
FAPIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 5 flaconcini 
S4 
APIDRA 
SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 1 cartuccia 
S4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 3 cartucce 
S4 
APIDRA 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 4 cartucce 
S4 
APIDRA 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 5 cartucce 
S4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 6 cartucce 
S4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 8 cartucce 
S4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 9 cartucce 
S4 


s4 
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APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 1 penna preriempita 


S4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 3 penne preriemp 


s4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 4 penne preriemp 


s4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 5 penne preriemp 


S4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 6 penne preriemp 


s4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 8 penne preriemp 


s4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 9 penne preriemp 


s4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo penna preriemp di vetro (optiset) 3 ml 10 penne preriemp 


# 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 1 cartuecia 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 3 cartucce 


S4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 4 cartucce 


S4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 5 cartucce 


S4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 6 cartucce 


S4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 8 cartucce 


sa 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 9 cartucce 


s4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sootcutaneo cartccia vetro) per opticlick 3 ml 10 cartucce 


S4 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 1 penna preriemp 


S4 


"sd 
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APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 3 penne 


Serie generale - n. 206 


preriemp 
| S4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 4 penne 
preriemp 
| S4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 5 penne 
preriemp 
| S4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 6 penne 
preriemp 
| S4 
APIDRA 
SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 8 penne 
preriemp 
| s4 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 9 penne 
preriemp 
| s4 
APIDRA 
SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett- uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 10 penne 
preriemp 
s4 
ARA-290 
hi 52 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V, 
10 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
10 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
52 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V, 
15 meg sol iniett 1] sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
15 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
20 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 
52 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V, 
20 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
30 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
30 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 
S2 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
40 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
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Serie generale - n. 206 


ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V, 
25 meg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


AMGEN EUROPE BV. 
25 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


52 


s2 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
40 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 40 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 
52 52 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
50 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 40 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
50 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 60 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
60 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 60 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 
S2 S2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
60 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 500 mcg sol iniett 1 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo e ev 
s2 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
80 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 500 mcg sol iniett 4 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo e ev 
52 52 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V, 
80 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 10 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,4 ml (25 meg/ml) 1 sir 
preriempita 
| s2 
ARANESP 
AMGEN EUROPE BV. ARANESP 
100 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 5 AMGEN. EUROPE B.V. 
Beto 1&:imcg;sol-iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,375 ml (40 meg/ml) 1 sir 
| preriempita 
ARANESP pt s2 
AMGEN EUROPE B.V. 
100 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev ARANESP 
S2 AMGEN EUROPE B.V. 
20 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,5 ml (40 meg/mb) 1 sir 
ARANESP preriempita 
AMGEN EUROPE B.V. | s2 
150 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 
53 | ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V, 
ARANESP 30 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,3 ml (100 meg/mi) 1 sir 
AMGEN EUROPE B.V. preriempita 
150 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev | S2 
52 
ARANESP 
ARANESP AMGEN EUROPE B.V. 
AMGEN EUROPE BV. 50 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,5 ml (100 mcg/ml) 1 sir 
300 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,6 ml uso sottocutaneo e ev preriempita 
s 1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE BV. AMGENE I ROBRED, 
300 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,6 MI uso sottocutaneo e ev 60 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,3 ml (200 meg/mi) 1 sir 
s2 preriempita 
| s2 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. ARANESP 
15 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev AMGEN EUROPE B.V. 
s2 80 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,4 ml (200 meg/ml) 1 sir 
preriempita 
ARANESP se 
AMGEN EUROPE B.V. 
15 meg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev ARANESP 
s2 AMGEN EUROPE B.V. 
100 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,5 ml (200 mcg/ml) 1 sir 
reriempita 
ARANESP pete hi 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
150 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,3 ml (500 mcg/ml) 1 sir 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V, 
50 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 meg/ml)1 sir preriemp in vetro con 


preriempita protezione dell' ago 
| s2)1 S2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V, 
300 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,6 ml (500 mcg/ml) 1 sir 50 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 meg/ml)4 sir preriemp in vetro con 
preriempita protezione dell' ago 
| S2 1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
500 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 1 ml (500 mcg/ml) 1 sir 60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con 
preriempita protezione dell' ago 
| S2|1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
40 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,4 ml (100 mceg/ml) 1 sir 60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 mcg/ml)4 sir preriemp in vetro con 
preriempita protezione dell' ago 
| $2;1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
10 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(25 meg/ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione 80 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con 
dell'ago protezione dell' ago 
| S2 || 52 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V, 
10 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(25 meg/ml) 4 sir preriemp in vetro con protezione 80 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 meg/mil)4 sir preriemp in vetro con 
dell'ago protezione dell'ago 
| S2 | 1 52 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V, 
15 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,375 mI(40 mceg/mi) 1 sir preriemp in vetro con L 100 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(200 meg/ml)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell'ago di protezione dell'ago 
I Sir: s2 
(DÈ 
ARANESP | ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. ue #1... AMGEN'EUROPE BV. 
15 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,375 ml(40 meg/ml) 4 sir preriernp in vetro cor | 100 meg sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(200 meg/mih4 sir preriemp in vetro con 
protezione dell' ago protezione dell' ago 
I 82 A] s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
20 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(40 mcg/ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione 130 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,65 ml(200 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con 
dell' ago protezione dell' ago 
| S2|1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE BV. AMGEN EUROPE B.V. 
20 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(40 mcg/mI)A sir preriemp in vetro con protezione 130 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,65 ml(200 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con 
dell'ago protezione dell'ago 
| S2 || s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 meg/ml)1 sir preriemp in vetro con 130 mcg - soluzione iniettabile-uso sottocutaneo o endovenoso-0,65 ml(200 mcg/mi) 1 siringhe 
protezione dell' ago preriempite in vetro con protezione dell' ago 
| S2/1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 mceg/ml)4 sir preriemp in vetro con 150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(500 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell' ago protezione dell' ago 
| S2/1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V, 
40 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 meg/mi)1 sir preriemp in vetro con 150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(500 meg/ml)Asir preriemp in vetro con 
protezione dell'ago protezione dell' ago 
| S2 |1 52 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
40 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 meg/ml)4 sir preriemp in vetro con 300 meg - sol iniett-uso sottocutaneo 0 ev-0,6 mI(500 meg/ml)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell'ago protezione dell'ago 
| S2 || s2 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
300 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,6 ml(500 mcg/mlh4 sir preriemp in vetro con 
protezione dell' ago 


ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
500 meg - sol iniett-uso sottocutaneo 0 ev-1 ml(500 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con protezione 
dell' ago 

| s2 


ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
500 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo 0 ev-1 ml(500 mcg/mi)4 sir preriemp in vetro con protezione 


dell' ago 
s2 
argipressina 
S5 
argon 
s2 
ARGOTONE 
BRACCO S.PA. 
1% + 0,9% gocce nasali 1 flacone da 20 ml 
| 56 
ARIAL 
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. 
50 mcg polvere per inalazioni in inalatore diskus da 60 dosi 
53 


ARIAL 
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. 
25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 
erogazioni 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
28 compresse 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
30 compresse 1 mg 


S4 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
84 compresse 1 mg 


S4 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
20 compresse 1 mg 


S4 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
100 compresse 1 mg 


S4 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
300 compresse 1 mg 


s4 


AROMASIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister 


s4 


AROMASIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister 


S4 


AROMASIN 
PFIZERITALIA SRL. 
25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister 


S4 


ed 
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AROMASIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister 


AROMASIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pydc/al confezione 
calendario 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/5mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 
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S4 


s4 


s4 


P2 


P2 


P2 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


P2 


. ARPARIAL 


IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario, 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


III 
ARPARIAL 


IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


P2 


P2 


P2 


Pa 


P2 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


ARPARIAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
50 mg/7,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


P2 


P2 


P2 
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ARTERPRESS ASSIEME 
EURO-PHARMA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
160 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
S5 53 
ARTERPRESS ASSIEME 
EURO-PHARMA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
320 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
55 53 
ARTERPRESS ASSIEME 
EURO-PHARMA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
S5 S3 
asialo EPO ASSIEME 
s2 SIMESA S.P.A. 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSICO S3 
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 
300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse ASSIEME MITE 
S5 SIMESA S.P.A. 
turbohaler1 inalatore 60 dosi 80/4.5 meg 
ASSICO 53 
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 
150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse ASSIEME MITE 
S5 SIMESA S.P.A. 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
ASSICO s3 
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 
300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse ASSIEME MITE 
S5 SIMESA S.P.A. 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME $3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler1 inalatore 60 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
53 SIMESA S.P.A. 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME S3 
SIMESA S.P.A, ii 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg i ASSIEME MITE 
53 | "  SIMESASP.A. 
i turbohaler18.inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME iii È det $3 
SIMESA S.P.A, I 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
‘63 SIMESA S.P.A. 
turbohaler1 inalatore 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME 53 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
53 SIMESA S.P.A. 
turbohaler2 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME S3 
SIMESA S.P.A, 
turbohaler18 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
53 SIMESA S.P.A. 
turbohaler3 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME 53 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler1 inalatore 120 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
53 SIMESA S.P.A. 
turbohaler10 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME S3 
SIMESA S.P.A, 
turbohaler3 inalatore 120 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
53 SIMESA S.P.A. 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME S3 
SIMESA S.P.A, 
turbohaler2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg ATENIGRON 
53 MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
125 mg compresse - 28 compresse 
ASSIEME Il P2,S5 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler10 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg ATENOL 
53 LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L, 
100 mg compresse50 compresse 
ASSIEME Il P2 
SIMESA S.P.A, 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg atenololo 
s3.| Il P2 
ASSIEME ATENOLOLO ABC 
SIMESA S.P.A. ABC FARMACEUTICI S.P.A. 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse rivestite 
S3( Il P2 
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ATENOLOLO ABC 
ABC FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
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ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
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Il P2 | ll P2 
ATENOLOLO ABC ATENOLOLO AHCL 
ABC FARMACEUTICI S.P.A. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
100 mg compresse rivestite con film 50 compresse rivestite 25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | ll P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse 1000 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | ll P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 50 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
Il P2./ II P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | ll P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse 5000 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | Ill p2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 50 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il I P2 
i. 
ATENOLOLO AHCL i ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED © ACCORDHEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al t 50 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il RE | AH P2 
ATENOLOLO AHCL i. ATENOLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ALMUS S.R.L. 
50 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse 42 compresse divisibili 
Il P2 | ll P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO ALTER 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED LABORATORI ALTER S.R.L. 
50 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse 42 compresse divisibili 
Il P2 (III p2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO ANGENERICO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ANGENERICO S.P.A. 
50 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 50 mg compresse rivestite 50 compresse 
Il P2| I P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO ANGENERICO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ANGENERICO S.P.A. 
100 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse rivestite 50 compresse 
Il P2 | Il P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg astuccio 50 compresse uso orale 100 mg 
Il P2./ II P2 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO CLORTALIDONE AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg + 25 mg compresse 30 compresse 
Il P2|LI P2,55 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 
Il P2 | IL P2, 55 
ATENOLOLO AHCL ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 50 mg + 12,50 mg compresse 28 compresse 
Il P2 P2, 5 
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ATENOLOLO CLORTALIDONE EG 
EG S.P.A. 
100mg + 25mg compresse 28 compresse 
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ATENOLOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


, III P2,S5 | III P2 
ATENOLOLO CLORTALIDONE EG ATENOLOLO HEXAL 
EGS.PA. HEXAL S.P.A. 
50mg + 12,5mg compresse 28 compresse 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
ll P2,55 | III P2 
ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL ATENOLOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 100 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
, III P2,S5 | Il P2 
ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL ATENOLOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 100 mg compresse 42 compresse 
II P2,S5 | III P2 
ATENOLOLO CLORTALIDONE RATIOPHARM ATENOLOLO MYLAN GENERICS 
RATIOPHARM GMBH MYLAN S.P.A. 
50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 100 mg compresse 50 compresse 
ll P2,S5 | III P2 
ATENOLOLO CLORTALIDONE RATIOPHARM ATENOLOLO PENSA 
RATIOPHARM GMBH PENSA PHARMA S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 100 mg compresse 42 compresse 
III P2,S5 | III P2 
ATENOLOLO DOC GENERICI ATENOLOLO RATIOPHARM 
DOC GENERICI SRL RATIOPHARM GMBH 
100 mg compresse 14 compresse 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
Il P2| ll P2 
ATENOLOLO DOC GENERICI ATENOLOLO RATIOPHARM 
DOC GENERICI SRL RATIOPHARM GMBH 
100 mg compresse 42 compresse 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
Il È Il P2 
ATENOLOLO DOC GENERICI ATENOLOLO RATIOPHARM 
DOC GENERICI SRL | ©. RATIOPHARM GMBH 
100 mg compresse 50 compresse i a “100 mg.compresse rivestite con film” 42 compresse in blister blister pvc/pvdc/al 
Il Tea dn ci 1. p2 
ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN GENERICS ATENOLOLO SIGMA TAU GENERICS 
MYLAN S.P.A. SIGMA TAU GENERICS S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 100 mg compresse 42 compresse divisibili 
. III P2,S5 | III P2 
ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN GENERICS ATIMOS 
MYLAN S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 12 meg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 
III P2, 55 S3 
ATENOLOLO E INDAPAMIDE ACTAVIS ATIMOS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg + 2,5 mg compresse 30 compresse 12 mcg polvere per inalazione inalatore 100 erogazioni 
Ill P2,55 $3 
ATENOLOLO EG ATIMOS 
EGS.PA. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
50 mg compresse 50 compresse 6 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 
Il P2 S3 
ATENOLOLO EG ATIMOS 
EGS.PA. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse 50 compresse 6 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 
Il P2 SI 
ATENOLOLO EG ATIMOS 
EGS.PA. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse 42 compresse in blister pvc/pvclc-al 12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 
Il P2 53 
ATENOLOLO FG ATIMOS 
FGS.R.L CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse 42 compresse divisibili 12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 
Il P2 S3 
ATENOLOLO GERMED AVEDAR 
GERMED PHARMA S.P.A. CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.P.A. 
100 mg compresse 50 compresse 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
Il P2 55 
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AVEDAR BEMFOLA 
CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.P.A. FINOX BIOTECH AG 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 
S5 gd p: g 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) 
AXELTA s2 
GENETIC S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 30 compresse BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
54 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
AXXERON S5 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
30 mg/ 1,5 ml soluzione cutanea 1 flacone da 110 ml in pp con pompa dosatrice con applicatore BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
SI AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
AXXERON S5 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
30 mg/ 1,5 ml soluzione cutanea 3 flaconi da 110 ml in pp con pompa dosatrice con applicatore BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
SI AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
AZARGA S5 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 
10 mg/ml + 5 mg/ml - collirio, sosp - uso oftalmico - flacone (pe) 5 ml 1 flacone BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
Il P2 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
AZARGA S5 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 
10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sosp - uso oftalmico - flacone (pe) 5 ml 3 flaconi BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
Il Pp2 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/al 
bambuterolo S5 
S3 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
bazedoxifene AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
S4 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
S5 
beclometasone 
I s9 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BECOLEX 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
MASTER PHARMA S.R.L. £ S5 
sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml 
I 169 BENAZEPRIL:E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
) pri AYROBINDO.RHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BECOLEX | 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
MASTER PHARMA S.R.L. i s5 
5 mg compresse gastroresistenti a rilasico prolungato 10 compresse 
I s9 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BECOLEX 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 
MASTER PHARMA S.R.L. S5 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 30 compresse 
I so BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
befunololo 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 
55 
Il P2 
BEMFOLA BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
FINOX BIOTECH AG ; i 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 
75 ui/0,125 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo 5 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) 
I s2 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BEMFOLA 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
FINOX BIOTECH AG Ss 
150 ui/0,25 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in contenitore 
I s2 ig gg comp p pp 
S5 
BEMFOLA 
FINOX BIOTECH AG BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
225 ui/0,375 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL , o 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) S5 
| 52 
e‘ i i IIioiyi——,—mumum—dÎÌÎÉeZzZZ«aQÒ:—..::! BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BEMFOLA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
FINOX BIOTECH AG 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pp 
300 ui/0,50 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo S5 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma-1 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
I S2 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 
S5 
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BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
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BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10mg/12.5mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 
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S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
55 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/al 
i S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO i BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | © EGSPA. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp. a 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
DE | i & 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
55 55 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 
10mg/12.5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
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BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pp 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 


S5 


S5 


S5 


S5 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/pvc/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pve/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister aclar/pvc/al 


S5 


S5 


55 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/pvc/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/pvc/al 


DE 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/pvc/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pvc/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister aclar/pvc/al 


S5 


S5 


55 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/pvc/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/pvc/al 


bendroflumetiazide 


benfluorex 
| 


BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA SA 
0,5 mg compresse effervescenti10 compresse 


BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA SA 
1 mg compresse effervescenti 10 compresse 


S5 


S5 


S5 


S6 


59 


s9 
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BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA SA 
4mg/2 ml sol iniett3 fiale 2 ml 


Serie generale - n. 206 


I s9 
BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA SA 
1,5 mg/2ml sol iniett 6 fiale 2 ml 
I 59 
benzfetamina 
| S6 
benzilpiperazina 
| S6 
benzotiazide 
S5 
betametasone 
| s9 
BETAMETASONE DOC 
DOC GENERICI SRL 
1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 
| 59 
BETAMETASONE DOC 
DOC GENERICI SRL 
4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 
I s9 
BETAMETASONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 
| S9 
BETAMETASONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
1 mg compressa effervescente 10 compresse 
It s9 
BETAMETASONE EG 
EGS.P.A: 
1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 
| s9 
BETAMETASONE EG 
EGS.PA. 
4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 
| 59 
BETAMETASONE EUROGENERICI 
GENETIC S.P.A. 
0,5 mg compressa effervescente 10 compresse042827016autorizzato 
| s9 
BETAMETASONE EUROGENERICI 
GENETIC S.P.A. 
1 mg compressa effervescente 10 compresse 
| s9 
BETAMETASONE L.F.M. 
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
4mg/1ml sol iniett 3 fiale 1 ml 
I s9 
betassololo 
Il P2 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SPA 
5 mg collirio, sol flacone contagocce 5 ml 
Il P2 
bevantololo 
Il P2 
BIDICLIN 
PROMEDICA S.R.L. 
sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml 
| so 
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BIDICLIN BINOCRIT 
PROMEDICA S.R.L. SANDOZ GMBH 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 10 compresse 4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,4 ml (10000 ui/mI) 6 sir 
I S9 preriemp 
| s2 
BIDICLIN 
PROMEDICA S.R.L. BINOCRIT 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 30 compresse SANDOZ GMBH 
I s9 5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev-0,5 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 
BIFRIZIDE I s2 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al BINOCRIT 
S5 SANDOZ GMBH 
5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev-0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
BIFRIZIDE preriemp 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. | s2 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 
s5 | BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
BIFRIZIDE 6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev-0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. preriempita 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pve/al | s2 
S5 
BINOCRIT 
BIFRIZIDE SANDOZ GMBH 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvdc/pvc/al preriemp 
s5 | 1 s2 
BIFRIZIDE BINOCRIT, 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.PA. SANDOSGME o: 1 | 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pve/al 8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev-0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
S5 preriempita 
| 52 
BIFRIZIDE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. BINOCRIT 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al SANDOZ GMBH 
î 8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
[ preriemp 
BIFRIZIDE i. 52 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. | = 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pwé/al a BINOCRIT 
” | SANDOZ GMBH 
EB l pis 
I 10000 ui/î,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 1,0 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
BINOCRIT preriempita 
SANDOZ GMBH 52 
1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro)- uso sottocutaneo o ev - 0,5ml (2000 ui/ml) 1 sir 
preriempita BINOCRIT 
| s2 SANDOZ GMBH 
10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo 0 ev- 1,0 ml (10000 ui/m)) 8 sir 
BINOCRIT CRIME 
SANDOZ GMBH | s2 
1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,5 ml (2000 ui/ml) 6 sir 
; BINOCRIT 
preriemp 
| s2 SANDOZ GMBH 
7000ui/0,7mI sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o endoven-sir preriempita(vetro) 0,7mI 
BINOCRIT (10000ui/ml) 1 sir preriempita 
SANDOZ GMBH | 52 
2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo 0 ev- 1,0ml (2000 ui/ml) 1 sir 
DES BINOCRIT 
preriempita 
I s2 SANDOZ GMBH 
7000ui/0,7ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o endoven-sir preriempita(vetro) 0,7ml 
BINOCRIT (10000ui/ml) 6 sir preriempit 
SANDOZ GMBH | s2 
2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo 0 ev- 1,0ml (2000 ui/ml) 6 sir 
i BINOCRIT 
preriemp 
I s2 SANDOZ GMBH 
9000ui/0,9ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o endoven-sir preriempita(vetro) 0,9ml 
BINOCRIT (10000ui/ml) 1 sir preriempita 
SANDOZ GMBH s2 
3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita BINOCRIT 
| s2 SANDOZ GMBH 
9000 ui/0,9ml soluz. iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o endov-sir 
preriempita(vetro)0,9mI(100000 ui/ml)6 sir preriemp 
BINOCRIT 
SANDOZ GMBH | s2 
3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
; BINOCRIT 
preriemp 
| s2 SANDOZ GMBH 
20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-0,5ml(40000ui/ml)1 sir 
BINOCRIT preriempita 
SANDOZ GMBH | s2 
4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,4 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 
| S2 
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BINOCRIT BINOCRIT 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-0,5m|(40000ui/ml)6 sir 5000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
preriemp da 0,5ml con disp.sicur per ago 
| S2 1 s2 
BINOCRIT BINOCRIT 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-0,75mlI(40000ui/ml)1 sir 6000 ui/0,6ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,6ml(10000 ui/ml)-1sir.preriem. 
preriempita da 0,6 ml con disp.sicur per ago 
| S2 |I s2 
BINOCRIT BINOCRIT 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o av-0,75mlI(40000ui/ml)6 sir 6000 ui/0,6ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,6ml(10000 ui/ml)-6 sirpreriem. 
preriemp da 0,6 ml con disp.sicur per ago 
| S2 |1 s2 
BINOCRIT BINOCRIT 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo 0 ev-1,0 mI(40000ui)1 sir 7000 ui/0,7ml soluz.iniett.in sir preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,7ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
preriempita da 0,7 ml con disp.sicur perago 
| S2..1 s2 
BINOCRIT BINOCRIT 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-1,0 mI(40000ui/m1)6 sir 7000 ui/0,7ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,7mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
preriemp da 0,7 ml con disp.sicur perago 
| S2 || 52 
BINOCRIT BINOCRIT 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 


1000ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5ml (2000ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,5ml con disp.sicur per ago 


| 52 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
1000ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5ml (2000ui/ml)-6 sir.preriem, 
da 0,5ml con disp.sicur per ago È 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH ue ” 
2000ui/1ml soluz.iniett.in sir. preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1mI(2000uî/m!)-1sirpreriem. da 1 
ml con disp.sicur per ago 


| 82 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
2000ui/1ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1mI(2000ui/ml)-6 sir preriem. da 1 
ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
3000ui/0,3ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,3ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,3 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
3000ui/0,3ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,3ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,3 ml con disp.sicur perago 


8000 ui/0,8ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,8ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,8 ml con disp.sicur per ago 


| 52 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
8000 ui/0,8ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,8ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,8 ml con disp.sicur per ago 


L s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
9000 ui/0;9ml soluz.iniett.in sir.preriempi(vetro)-uso sottocut.o ev-0,9ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,9 ml con disp.sicur perago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
2000 ui/0,9ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,9ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,9 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
10000 ui/1ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
10000 ui/1ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


| S2..1 s2 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 

4000 ui/0,4ml soluz.iniett.in sir. preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,4ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 20000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sir preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5 ml(40000 ui/ml)-1sir. 

da 0,4 ml con disp.sicur per ago preriem.da 0,5 ml con disp.sicur per ago 
| S2.1 s2 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 

4000 ui/0,4ml soluz.iniett.in sir preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,4ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 20000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5mI(40000 ui/ml)-6 sir. 

da 0,4 ml con disp.sicur per ago preriem.da 0,5 ml con disp.sicur per ago 
| 52 |I 52 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 

5000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 30000ui/0,75ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,75ml(40000 ui/ml)-1 sir. 

da 0,5ml con disp.sicur per ago preriem.da 0,75ml con disp.sicur per ago 
| S2 |I S2 
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BINOCRIT BISOPROLOLO AHCL 
SANDOZ GMBH ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 


30000u1i/0,75ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,75mlI(40000 ui/ml)-Gsir. 
preriem.da 0,75ml con disp.sicur per ago 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
20000 ui/0,5 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso 
«siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
per l'ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
30000 ui/0,75 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso 
«siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con dispositivo di 
sicurezza per l'ago 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
40000 ui/1,0 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso 
«siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml}-4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
per l'ago 


s2 


BIRESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA B.V. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 


s2 
BIRESP SPIROMAX 


TEVA PHARMA B.V. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 


s2 
BIRESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA B.\. 


160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 


s2 


BIRESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA BV. 
320 meg/9 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 


52 


BIRESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA BV. 
320 mceg/9 mcg. polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 


s2 


BIRESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA BV. 
320 meg/9 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 


s2 


bisoprololo 
Il P2 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 


Il P2 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 


Il P2 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 


Il P2 


— 137 —É 


2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 


P2 


P2 


P2 


P2 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 


P2 


P2 


P2 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 


BISOPROLOLO AHCL 
“ ACCORDHEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 


P2 


P2 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 


P2 


P2 


P2 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc-al 


P2 


P2 


P2 


P2 


P2 
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BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
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BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
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Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
Il P2| I P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 
Il P2 | III p2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al-al 
Il (HI P2 

i. 

BISOPROLOLO AHCL i BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. “ ACCORDHEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al-al s 10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al-al 
Il RE | AH P2 
BISOPROLOLO AHCL i..BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al-al 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 
Il P2| I P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 
Il P2 (III p2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL SPA. 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L HEXAL S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | Il P2 
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BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-a-pvc-al 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in blister opa-al-pvc-al 3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2. Il P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il Il P2 
BISOPROLOLO ALMUS i BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. | © HEXALS.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al _ a | 5 mg compresserrivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il . RE AH ì P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2| dll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2. Il P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-atpvc-al 5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2| ll P2 
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BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. 
7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 
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BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 
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Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
Il P2| I P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
Il I P2 

i. 

BISOPROLOLO ALMUS i BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al. . 5 mg compresserrivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il RE | AH i P2 
BISOPROLOLO ALMUS i... BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
Il P2| I P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
Il P2 (III p2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO 

HEXAL S.P.A AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | Il P2 
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BISOPROLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 


BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 
Il P2. II P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 
Il P2 | II P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 
Il P2 | Ill p2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 3,75 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
Il min Pz 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA - BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | ©. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

1,25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe s 5 mg compresserrivestite con film 20 compresse in blister al-al 
Il Tea “Pz I Mr ei p2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 
Il P2 | Ill p2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 
Il P2. Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 
Il P2 | Il P2 
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BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | LIII P2, 55 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 

7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 1,25 mg compressa 28 compresse 
Il P2| I P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 

7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 10 mg compressa 28 compresse 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 

7,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 2,5 mg compressa 28 compresse 
Il P2./ Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 

7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister alal 3,75 mg compressa 28 compresse 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 

7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 5 mg compressa 28 compresse 
Il P2 | Ill p2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 

7,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il es in P2 

BEdL (de 

BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA . BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. © EGSPA. 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al . 5 mg compresserrivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il RE | UH i P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA i..BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2./ Il Pa 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS BISOPROLOLO EG 

MYLAN S.P.A. EG S.P.A. 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
, III P2,S5 | Ill P2 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS BISOPROLOLO EG 

MYLAN S.P.A. EGS.PA. 

5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
II P2,55 | Il P2 
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BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EGS.PA. EGS.PA. 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 
Il P2. Il P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 50 (50 x1) compresse in blister monodose pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| dll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 (50x1) compresse in blister monodose pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.PA. EGS.PA. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il Il P2 
BISOPROLOLO EG i BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. | © EGSPA. 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al a | 5 mg compresserrivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il . RE AH i P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2| dll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.PA. EGS.PA. 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pyc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2. III P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvec/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EGS.PA. EGS.PA. 

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 60 compresse in blister pyc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
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BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


144 — É 


Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.P.A. EGS.PA. 

1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

2,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EGS.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
Il P2 | III p2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EGS.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
Il i P2 

Le 

BISOPROLOLO EUROGENERICI . BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. “ KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al s 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
Il RE | AH i P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI i..BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EGS.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 

3,75 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 

3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
Il P2./ Il P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 

EGS.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 

3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
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Serie generale - n. 206 


BISOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 


BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. 


mg 1,25 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 


Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLANS.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al mg 1,25 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al mg 1,25 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al mg 2,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Il P2.. II P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLANS.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al mg 2,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al mg 2,5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al mg 2,5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al mg 3,75 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Il Il P2 
BISOPROLOLO KRKA i BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO | © MYLANSP.A. 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al a | mg 3,75. compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Il RE AH i P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLANS.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al mg 3,75 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al mg 3,75 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
Il P2. Il P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 

KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al mg 7,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 1,25 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al mg 7,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Il P2| I P2 
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BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
mg 10 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

mg 7,5 compresse rivestite con film90 compresse in blister pvc/al 1.25 mg compresse 20 compresse in blister puc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 

mg 10 compresse rivestite con film28 compresse in blister pvc/al 1.25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 10 compresse rivestite con film30 compresse in blister pvc/al 1.25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2./ Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 

mg 10 compresse rivestite con film84 compresse in blister pvc/al 1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvec/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SPA. MYLAN S.P.A. 

mg 10 compresse rivestite con film90 compresse in blister pvc/al 1.25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | III p2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 1,25 compresse rivestite con film100 compresse in flaconi hdpe 1.25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 1,25 compresse rivestite con film500 compresse in flaconi hdpe 1.25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il ll P2 

Le 

BISOPROLOLO MYLAN . BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. © MYLANSP.A. 

mg 2,5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe . 1.25 mg.compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il RE | AH i P2 
BISOPROLOLO MYLAN i..BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 

mg 2,5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 3,75 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 (III p2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

mg 3,75 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvde/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SPA. MYLAN S.P.A. 

mg 5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

mg 7,5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 7,5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Ill P2 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

mg 10 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
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Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

2.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 

3.75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3.75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2.. II P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

3.75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | II P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN SPA. MYLAN S.P.A. 

3.75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Ill p2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3.75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3.75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il mon Pz 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS - BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. | © MYLANSP.A. 

3.75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al a 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il “Pi O Mr eil p2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 

3.75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | II P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3.75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Ill p2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO SANDOZ 

MYLANS.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO SANDOZ 

MYLAN SPA. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2. II P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO SANDOZ 

MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO SANDOZ 

MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO SANDOZ 

MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 

5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2. | Il P2 


4-9-2017 


BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

1,25 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Ill p2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il I P2 

i. 

BISOPROLOLO SANDOZ i BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. © SANDOZS.PA. 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al . . 5 mq compresserrivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il . RE | AH i P2 
BISOPROLOLO SANDOZ i..BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2| I P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pve/al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 

3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2 | Il P2 
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Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2. III P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvec/al 
Il P2.| dll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il Il P2 
BISOPROLOLO SANDOZ i BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. | © TEVAITALIA S.R.L. 

7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al a | 1,25 mg.compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il . RE AH i P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pve/al 2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvde/al 
Il P2.| dll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2.. III P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA SRL. 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
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BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 30 compresse in blister pve/pvdc/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Ill p2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il i P2 

Le 

BISOPROLOLO TEVA . BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. © TEVAITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al . 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il RE | AH È af P2 
BISOPROLOLO TEVA i.. BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2./ II P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 


4-9-2017 


BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2. II P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2.| dll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdce/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il I P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. © ZENTIVAITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvde/aliti bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il . 1 P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pyc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Il P2.| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 
Il P2.. Il P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore hdpe 
Il P2| ll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | dll P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
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Serie generale - n. 206 


BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BIWIND 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per uso orale 30 contenitori monodose 
da 0,5 ml 


BLOCADREN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
40 compresse 10 mg 


Il P2 
BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2.5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
bitolterolo 
$3 
BIWIND 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone da 15 ml 
53 


S3 


P2 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
7 compresse in blister 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
14 compresse in blister 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
20 compresse in blister 


S5 


155 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
28 compresse in blister 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
50 compresse in blister 


S5 


S5 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
56 compresse in blister 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
98 compresse in blister 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
28x1 compresse in blister 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
100 compresse in blister 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
300 compresse in blister 


S5 


S5 


S5 


S5 


S5 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 7 compresse in blister (al) 


S5 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 14 compresse in blister (al) 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 20 compresse in blister (al) 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 28 compresse in blister (al) 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 50 compresse in blister (al) 


S5 


S5 


S5 


S5 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 56 compresse in blister (al) 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 98 compresse in blister (al) 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 100 compresse in blister (al) 


S5 


S5 


S5 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 300 compresse in blister (al) 


BLOPRESID 
© TAKEDAITALIA S.P.A. 
32 mg /12;5 mg*compresse 7 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


S5 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


55 


S5 


S5 


4-9-2017 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
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BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A, 
600 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose 


Serie generale - n. 206 


S5 | Il S7 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 600 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
S5 | Il 57 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 800 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
S5 [II S7 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A, 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 800 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
s5 II S7 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 1200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
S5 | Il 57 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 1200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
S5 (II S7 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al start 200, 400,600,800 microgrammi film buccale 1 bustina in pan/al/pa/carta monodose per 
S5 dosaggio 
| S7 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A, BREAKYL 
32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al MEDA PHARMA S.P.A. 
È 200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
L S7 
BLOPRESID \- 
TAKEDA ITALIA S.P.A, | BREAKYL 
32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al . MEDA PHARMA'S.P.A. 
SE | + 200.microgrammi.:film.buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
LI s7 
bolandiolo (estr-4-ene-3beta,17beta-diolo) 
‘1° BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. 
bolasterone 400 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
SI | S7 
boldenone BREAKYL 
SI MEDA PHARMA S.P.A. 
400 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) I 57 
S! | BREAKYL 
bopindolol MEDA PHARMA S.P.A. 
opindololo 400 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il P2 I S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDAPHARMASIGR: | MEDA PHARMA SPA. 
200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose 600 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
| S7.I S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDAPHARMAS:ERS sr MEDA PHARMA S.P.A. 
200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 600 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.A. MEDA FHARMA SPA. 
200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose 600 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
| S7/ Il 57 
BRPAIIE BREAKYL 
MEDA FHARMAS:BA; e MEDA PHARMA S.P.A. 
400 microgrammiffilm buccale3 bustine In/pan/al/pa/carta monodose 800 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
MEDAPHARMASA: ne MEDA PHARMA S.PA. 
400 micregrammiifilm:buccale 30 Gustine in pan/al/pa/carta monodose 800 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
I 57 


S7 
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BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A, 
800 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
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BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A, 
800 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose 


Serie generale - n. 206 


154 —| 


I S7 (Il S7 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.PA. MEDA PHARMA S.P.A. 

1200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 800 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
I S7 | Il 57 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 

1200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 800 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
I S7 (II S7 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A, MEDA PHARMA S.P.A, 

1200 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 1200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
| S7.(II S7 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 

200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose 1200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
| S7 (Il 57 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 

200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose 1200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
I S7 (II S7 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.PA. MEDA PHARMA S.P.A. 

200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose 1200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
| S7 | Il 57 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A, MEDA PHARMA S.P.A, 

200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 200 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
| I S7 

i. 

BREAKYL i BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A. © MEDAPHARMAS.PA, 

400 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose a 400 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
| SE | AM i S7 
BREAKYL i. BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 

400 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose 600 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
I S7 (Il 57 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 

400 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose 800 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
| S7 (II S7 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.PA. MEDA PHARMA S.P.A. 

400 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 1200 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
| S7 | Il 57 
BREAKYL BREAKYL 

MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 

600 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose start 200,400,600,800 microgrammi film buccale 1 bustina in pan/al/pet/carta monodose 
I S7 (Il S7 
BREAKYL BREVA 

MEDA PHARMA S.P.A. VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 

600 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose aerosol dosato 200 inalazioni 
| S7 $3 
BREAKYL BREVA 

MEDA PHARMA S.P.A. VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 

600 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose sol os aerosol 15 ml 
| 57 53 
BREAKYL BREVIBLOC 

MEDA PHARMA S.P.A. BAXTER S.P.A. 

600 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 100 mg/10 ml sol per infusione 5 flaconcini 10 ml 
| S7 | II P2 
BREAKYL BREVIBLOC 

MEDA PHARMA S.PA. BAXTER S.P.A. 

800 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose 10 mg/ml sol per infusione sacca da 250 ml 
I S7 | II P2 
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BRICANYL BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ASTRAZENECA S.P.A, ETHYPHARM S.A. 


500 meg erogazione polvere per inalazione 1 erogatore turbohaler da 100 dosi 


BRIMICA GENUAIR 
ASTRAZENECA AB 
340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/ 
acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 30 dosi 


BRINERDINA 
TEOFARMA S.R.L. 
compresse rivestite 20 compresse 


brinzolamide 


bromantan 
| 


BRONCHITOL 
PHARMAXIS PHARMACEUTICALS LIMITED 
40 mg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (alluminio/pve) - 10 capsu 
+ 1 inalatore 


BRONCHITOL 
PHARMAXIS PHARMACEUTICALS LIMITED 
40 mg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (alluminio/pvc) - 28x 10 
capsule + 2 inalatori 


BRONCOVALEAS 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
2mg/5 ml sciroppo flacone da 120 ml 


BRONCOVALEAS 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
0,5% sol da nebulizzare flacone da 15 ml 


S3 


S3 


S5 


55 


56 


le 


S5 


S5 


BRONCOVALEAS 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
100 mcg/ spruzzo sosp pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione per 200 spruzzi 


153 
BRONCOVALEAS 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
25 compresse 2 mg 
S3 


$3 
budesonide 
| s9 
bumetanide 
S5 

bunololo 
Il P2 
bupranololo 
Il P2 
buprenorfina 
| S7 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 

ETHYPHARM S.A. 

0,4 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 
| S7 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 

ETHYPHARMS.A. 

0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
| 57 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 

ETHYPHARMS.A. 

0,4 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 
| S7 


2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 


BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 


| S7 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
| 57 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
2 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 
I S7 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 
| S7 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ETHYPHARMS.A. 
8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
I 57 
BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
8 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 
| S7 
BUPRENORFINA MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| 57 
BUPRENORFINA MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
2 mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I S7 
BUPRENORFINA MOLTENI 
© LMOLTENI &C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
AM Ret S7 
BUPRENORFINA MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| 57 
BUPRENORFINA MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
8 mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I S7 
BUPRENORFINA MOLTENI 
LL MOLTENI & C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| 57 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
I S7 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
0,4 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 
| S7 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
0,4 mg compresse sublinguali 30 compresse in blister pvc/al 
| 57 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
0,4 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 
| S7 
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BUPRENORFINA MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


BUSETTE 
SANDOZ GMBH 


Serie generale - n. 206 


10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe 


10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe 


S7 


| S7 (Il S7 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS BUSETTE 
MYLAN S.P.A. SANDOZ GMBH 
2 mg compresse sublinguali 30 compresse in blister pvc/al 10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7 | Il 57 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS BUSETTE 
MYLANS.R.A. SANDOZ GMBH 
2 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7 (II S7 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS BUSETTE 
MYLAN S.P.A. SANDOZ GMBH 
8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7.(II S7 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS BUSETTE 
MYLANS.P.A. SANDOZ GMBH 
8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7 | II 57 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS BUSETTE 
MYLAN S.P.A. SANDOZ GMBH 
8 mg compresse sublinguali 30 compresse in blister pvc/al 15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe 
I S7 (II S7 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS BUSETTE 
MYLAN S.P.A. SANDOZ GMBH 
8 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7 | Il 57 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS BUSETTE 
MYLAN S.P.A. SANDOZ GMBH 
0,4 mg compresse sublinguali 49 compresse in blister pvc/al 15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe 
I I S7 
i. 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS i BUSETTE 
MYLAN S.P.A. “  SANDOZ GMBH 
2 mg compresse sublinguali 49 compresse in blister pvc/al a 15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| SE | AM i S7 
BUPRENORFINA MYLAN GENERICS i. BUSETTE 
MYLAN S.P.A. SANDOZ GMBH 
8 mg compresse sublinguali 49 compresse in blister pvc/al 15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7 (Il 57 
BUPRENORFINA SUN BUSETTE 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. SANDOZ GMBH 
2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe 
I S7 (II S7 
BUPRENORFINA SUN BUSETTE 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. SANDOZ GMBH 
2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe 
I S7 | Il 57 
BUPRENORFINA SUN BUSETTE 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) BV. SANDOZ GMBH 
8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7 (Il S7 
BUPRENORFINA SUN BUSETTE 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. SANDOZ GMBH 
8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister puc/pvdc/al 20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe 
| S7.(II S7 
buserelina BUSETTE 
s2 SANDOZ GMBH 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe 
BUSETTE | S7 
SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe BUSETTE 
I 57 SANDOZ GMBH 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe 
BUSETTE | S7 
SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe BUSETTE 
I S7 SANDOZ GMBH 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe 
BUSETTE I 57 
SANDOZ GMBH 
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BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe 8&mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| S7 S5 
BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe 8mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I 57 S5 
BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe 8mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I S7 S5 
BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe 8mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| S7 S5 
BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 microgrammi/ora, cerotto trasclermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe 8mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I 57 S5 
BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe 8&mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| S7 S5 
BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe 8mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| 57 S5 
BUSETTE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
SANDOZ GMBH ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe 8mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvde/al 
| S5 
butizide CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
S5 | “ ACTAVIS GROUP PTC EHF 
| 16mg/12,5:mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
butorfanolo di ii S5 
| 57 | 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
CALANTHA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 16mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc S5 
S4 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
CALANTHA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 16mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc S5 
S4 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
CALANTHA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 16mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvdc/pvce/pe/pvdc S5 
s4 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
CALANTHA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 16mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc S5 
S4 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
CALANTHA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 16mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc S5 
S4 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
CALANTHA ACTAVIS GROUP PTC EHF 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 16mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc S5 
S4 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
calusterone ACTAVIS GROUP PTC EHF 
SI 16mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
ACTNVISEROUP DIGHE CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
8mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al ACTAVIS GROUP PTC EHF 
S5 16mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
16 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 8mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse 8mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg + 25 mg compressa 7 compresse 8mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg + 25 mg compressa 14 compresse 8mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvec/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 8&mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse 8mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse 8mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc-pvdc/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER : CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. “DOC GENERICI SRL 
32 mg + 25 mg compressa 28 compresse 5 8mg/12,5.mg.compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 
(85: | ; E S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO i.. CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L, DOC GENERICI SRL 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc-pvdc/al 
55 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
32 mg/25 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI i CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL | “DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 7 32 mg/12,5 mg'compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
DE | e s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.PA. 
32 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.PA. 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 182 compresse in blister pvc-pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. EGS.PA. 
8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 196 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.PA. 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvec/al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EGS.PA. EGS.PA. 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A, 
16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG : CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. © EGSPA. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al a 8 mg/12,5-mgcompresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
- Cat s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG i.. CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.PA. EGS.PA. 
16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 112 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 126 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 140 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 154 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EGS.PA. EGS.PA. 
16 mg/12,5 mg compresse 168 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EGS.PA. EGS.PA. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pve/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EGS.PA. EGS.PA. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI i CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. © EGSPA. 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 7 | 32 mg/12,5 mg'compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
‘85 I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.PA. EGS.PA. 
16 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pve/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EGS.PA. EGS.PA. 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvec-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EGS.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI . CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. “© KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al a 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
(85: | : a S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI i.. CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pyc/pvdc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 
55 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pve/pvdc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvec-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvdc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS i CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO | “ KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 7 32 mg/25.ma:compresse 84 compresse in pvc/pvdc-al 
DE | 6 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvde-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister puc/pvdc-al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister puc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
$5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al confezione calendario 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al confezione calendario 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS . CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO © MYLANS.PA. 
8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al a 32mg/12,5mg*compresse 56 compresse in flacone hdpe 
(85: | È S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS i.. CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/25mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister puc/pvdc-al 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister puc/pvdc-al 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 32mg/25mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al confezione calendario 8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al confezione calendario 8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al confezione calendario 8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
32mg/25mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 15 compresse in blister pvc/al 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN i CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. | © MYLANSP.A. 
32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 7 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
‘85 I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/al confezione calendario 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32mg/25mg compresse 15 compresse in blister puc/al 8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32mg/25mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32mg/25mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ : CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. © SANDOZS.PA. 
8 mg/12.5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/al monodose a 16 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
(85: | o È S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i.. CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
55 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 50 x] compresse in blister al’al monodose 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
8 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse7compresse in flacone hdpe 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse14 compresse in flacone hdpe 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. | © SANDOZS.PA. 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 7 32 mg/25.ma:compresse 30 compresse in blister al/al 
DE | e s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
S5 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA . CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. © TEVAITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al ; 16/12,5 .mg:compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
se i s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA i.. CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 16/12,5 mg compresse 56x1] compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 16/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 
55 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 32/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 32/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 32/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 32/25 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 32/25 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32/25 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 50x] compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32/25 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA i CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL PHARMA 
TEVA ITALIA S.R.L. | ° VI.IREL PHARMA S.A.S. DI CARLETTO LORELLA E C. 
32/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose al/al - confezionè ospedaliera 16 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
o. DE | s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL PHARMA 
TEVA ITALIA S.R.L. VI.REL PHARMA S.A.S. DI CARLETTO LORELLA E C. 
32/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL PHARMA 
TEVA ITALIA S.R.L. VI.REL PHARMA S.A.S. DI CARLETTO LORELLA E C. 
32/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 15 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 8 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 8 mg/12,5mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
8 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
16 mg/12,5mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 32/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/pe/pvde 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
8 mg/12,5mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
8 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
8mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
8 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
i S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA . CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. “. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al a 8 mg/12,5-mg:compresse 50 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
. i s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA i.. CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
8 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
55 55 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 


4-9-2017 


CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/pe/pvde 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al-pvc/pe/pvde 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
i S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA i CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. | “. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 7 32 mg/12,5 mg'compresse 100 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
‘85 I S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIO S LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 55 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
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CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
32 mg/25 mg compresse 50x1] compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
50 mg+25mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


=. RL 


S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 50 mg+25mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvde 50 mg+25mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 50 mg+25mg compresse12 compresse in flacone ppe 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. RATIOPHARMITALIA S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc 50 mg+25mg compresse 20 compresse in flacone ppe 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister a-pvc/pe/pvdc 50 mg+25mg compresse28 compresse in flacone ppe 
S5 S5 
CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister a-pvc/pe/pvdc 50 mg+25mg compresse30 compresse in flacone ppe 
S5 S5 
cannabinomimetici (es. “Spice”, JWH018, JWH073, JWH122, JWH250, CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
HU-210) RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
I Sg 50 mg+25mg compresse 60 compresse in flacone ppe 
- S5 
canrenone di 
65. CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
© RATIOPHARMITALIA S.R.L. 
CAPITAL 50 mg+25ma:compresse 50 compresse in flacone ppe 
WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LIMITED ssi si i S5 
4mg/1ml sol iniett 3 fiale I 
I $9.;-.«CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARMITALIA S.R.L. 
CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 50 mg+25mg compresse 100 compresse in flacone ppe 
HEXAL SPA. S5 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 
s5 | CAPTUR 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
MYLANSRA. S5 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 
s5 | CAPTUR 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
SANDOZ S.P.A. S5 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 
s5 | CAPTUR 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L, 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. S5 
50 mg+25mg compresse12 compresse in blister pvc/al 
ss | CARAVEL 
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A, 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 6,25 mg compresse23 compresse 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. Il P2 
50 mg+25mg compresse20 compresse in blister pvc/al 
ss | CARAVEL 
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 25 mg compresse90 compresse 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. Il P2 
50 mg+25mg compresse28 compresse in blister pvc/al 
s5 | CARDIAZOL PARACODINA 
TEOFARMA S.R.L. 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 20 mg/ml+100 mg/ml gocce orali, sol flacone contagocce 10 ml 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. I S6 
50 mg+25mg compresse30 compresse in blister pvc/al 
s5 | CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 28 coin presse iniblister pve/al da'l:25 mg, 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. Il P2 
50 mg+25mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
S5 
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CARDICOR 


RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 


20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARDICOR 


RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 


30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


Serie generale - n. 206 


ii 


Il P2 | ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Il P2| ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Il P2.| ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, 

56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Il P2. Il P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Il P2.| dll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Il P2 | dll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2| ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il (I P2 
CARDICOR ‘ARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. “. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 30 compresse‘in'blister pvc/al da 5, mg 
Il AH Det P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2| ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2.| ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 60 compresse in blister pvc/al da 5. mg 
Il P2| ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2 | dll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2. Il P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2 | ll P2 
CARDICOR CARDICOR 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 

28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| ll P2 
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CARDICOR 


RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 


50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARDIOSTENOL 


L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 


10 mg/ml + 0,5 mg/ml sol iniett per uso im 8 fiale da 1 ml 


Serie generale - n. 206 


— i | 


Il P2 {II S7 
CARDICOR CARMIAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. TEOFARMA S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 30 compresse 
Il P2 | III P2,55 
CARDICOR CARTEABAK 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, LABORATOIRES THEA 
60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 1%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml 
Il P2 | ll P2 
CARDICOR CARTEABAK 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, LABORATOIRES THEA 
90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 1%cellirio, sol 1 flacone pe da 10 ml 
Il P2./ II P2 
CARDICOR CARTEABAK 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LABORATOIRES THEA 
100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 2%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml 
Il P2 | ll P2 
CARDICOR CARTEABAK 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LABORATOIRES THEA 
20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 2%collirio, sol 1 flacone pe da 10 ml 
Il P2 | ll P2 
CARDICOR CARTEOL 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. SF. S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 1% collirio, sol flacone 5 ml 
Il P2| ll P2 
CARDICOR CARTEOL 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A, SILE, S.P.A. 
30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 2% collirio, sol flacone 5 ml 
Il n P2 
i. 
CARDICOR i CARTEOL 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. © SIEILSPA. 
50 compresse in blister pvc/al da 10 mg t 1% collirio; s0F30 contenitori monodose 
Il x P2 
CARDICOR i. CARTEOL 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. SI.F.I. SPA. 
56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 2% collirio, sol 30 contenitori monodose 
Il P2| ll P2 
CARDICOR carteololo 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. Il P2 
60 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2 | carvedilolo 
Il P2 
CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. CARVEDILOLO ACTAVIS 
90 compresse in blister pvc/al da 10 mg ACTAVIS GROUP PTC EHF 
Il P2 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 
CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. CARVEDILOLO ACTAVIS 
100 compresse in blister pvc/al da 10 mg ACTAVIS GROUP PTC EHF 
Il P2 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Il P2 
CARDICOR 
GMM FARMA SRL. CARVEDILOLO ALMUS 
28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg ALMUS S.R.L. 
Il P2 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 
CARDICOR 
GMM FARMA S.R.L. CARVEDILOLO ALMUS 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg ALMUS S.R.L. 
Il P2 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Il P2 
CARDICOR 
GMMFARMA SRL: CARVEDILOLO ALTER 
28 compresse in blister pvc/al da 5 mg LABORATORI ALTER S.R.L. 
Il P2 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 
CARDICOR 
FARMA 1000 5.R.L CARVEDILOLO ALTER 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg LABORATORI ALTER S.R.L. 
Il P2 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Il P2 
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CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
3.125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
6.25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 6.25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 6.25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, ANGENERICO S.P.A, 
3.125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 6.25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
Il P2.. III P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 6.25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 
Il P2.| dll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 6.25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, ANGENERICO S.P.A, 
3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Il fo È Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. | © ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc a 6.25 mg. compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Il dei da PS p2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Il P2. Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A, 
3.125 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
3.125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
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CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CARVEDILOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A, ANGENERICO S.P.A, 

12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
Il P2./ Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
Il P2 | Ill p2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A, 

12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Il iu Pz 

Mi 

CARVEDILOLO ANGENERICO . CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. © ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc a 25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Il RE | 1 dti. P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO i.. CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Il P2 (III p2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Il P2./ Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | Il P2 
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Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
Il P2. III P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2.| dll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A, AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
Il ri Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. | “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc a | 25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
Il RE Î AH P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO AUROBINDO 

ANGENERICO S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO DOC GENERICI 

ANGENERICO S.P.A. DOC GENERICI SRL 

50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO DOC GENERICI 

ANGENERICO S.P.A. DOC GENERICI SRL 

50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EG S.P.A. 

50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EGS.P.A. 

50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
Il P2. Ill P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EG S.P.A. 

50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
Il P2| Il P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EG S.P.A. 

50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ANGENERICO CARVEDILOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EGS.PA. 

50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
Il P2| I P2 
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CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EGS.PA. EGS.PA. 

6,25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
Il P2./ Il P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EGS.PA. EGS.PA. 

6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 25 mg compresse 32 compresse in blister al/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 
Il bf P2 

ddl (di 

CARVEDILOLO EG . CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. © EGS.PA. 

6,25 mg compresse 120 compresse in blister al/al . 25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
Il RE | 1 . P2 
CARVEDILOLO EG i. CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

6,25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.PA. EGS.PA. 

6,25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

6,25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
Il P2./ II P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

6,25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 

EGS.PA. EGS.PA. 

25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
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CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 

EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A, 

25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO HEXAL 

EGS.PA. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO HEXAL 

EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO HEXAL 

EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 3.125 mg compresse 28compresse in blister al/pvc 
Il P2. III P2 
CARVEDILOLO FG CARVEDILOLO HEXAL 

FG S.R.L. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 28 compresse 3,125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO FG CARVEDILOLO HEXAL 

FGS.R.L. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 30 compresse 3,125 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A HEXAL S.P.A. 

3,125 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

3,125 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Il È Il P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. | © HEXALS.R.A. 

6,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al a 3,125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Il “Pi I Me p2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 98 x 1 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2.| dll P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2. Il P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 

GERMED PHARMA S.P.A HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2| I P2 
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CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

3,125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 6,25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pve 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Il P2./ II P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/pvc 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Il es in P2 

dEGL (si 

CARVEDILOLO HEXAL . CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. © HEXALS.P.A. 

6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc . 12,5 mg.compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Il RE | 1 i P2 
CARVEDILOLO HEXAL i.. CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 98 x1 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/ hd 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/ hd 
Il P2./ II P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 12,5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/ hd 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/ hd 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

6,25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/ hd 
Il P2 | Il P2 
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CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

12,5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/ hd 25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Il P2. III P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Il min P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. | © HEXALS.P.A. 

25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc a 50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Il “Pi I ole e p2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 98 x] compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 100 compresse in blister al/pve 50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 50 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2.| dll P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2. Il P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 50 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 

25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 
Il P2 | Il P2 
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CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 

50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hpde 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hpde 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hpde 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hpde 
Il P2./ Il P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hpde 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hpde 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hpde 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hpde 
Il ‘ca P2 

Mi 

CARVEDILOLO MYLAN GENERICS . CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. © MYLANSP.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone in hpde. a 6,25 mg.compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 
Il . RE | UH È het P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS i.. CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 
Il P2./ II P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 
Il P2 | Ill P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | Il P2 
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MYLAN S.P.A. 
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Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hpde 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hpde 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hpde 
Il P2. II P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hpde 
Il P2 | II P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hpde 
Il P2 | Ill p2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc 
Il min Pz 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. | © MYLANSP.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc ; 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 
Il “pi I Mr eil p2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 
Il P2 ; Il P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 
Il P2.. III P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PENSA 

MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 

12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 | Il P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PENSA 

MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hpde 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 

MYLAN S.P.A. PFIZERITALIA SRL. 

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Il P2 | Il P2 
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PFIZERITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
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CARVEDILOLO PFIZER 
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25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
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Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO PFIZER 

PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RANBAXY 

PFIZERITALIA S.R.L. RANBAXY ITALIA S.P.A. 

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RANBAXY 

PFIZERITALIA S.R.L. RANBAXY ITALIA S.P.A. 

6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Il P2./ Il P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 3.125 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 3.125 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco opacopvc/pvdc/al 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2 
CARVEDILOLO PFIZER . CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. © TEVAITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe a 3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 
Il RE | AH P2 
CARVEDILOLO PFIZER i.. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6.25 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6.25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6.25 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pve/pvdc/al 
Il P2./ II P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6.25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 

PFIZERITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 
Il P2| I P2 
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CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. 
6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 
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CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
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Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

12.5 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

12.5 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pve/pvdc/al 6,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

12.5 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2. Il P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

12.5 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A 

12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 6,25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il Il P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. | © SANDOZS.PA. 

12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera s ; 6,25 mg.compresse 100 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il . RE AH i P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 100x1 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvec/al 6,25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2.| dll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Il P2. III P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvec/al 6,25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 6,25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 

TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A 

25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 6,25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 
Il P2| ll P2 
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CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il P2./ II P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 100 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 

6,25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 
Il LI P2 

Le 

CARVEDILOLO SANDOZ . CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. © SANDOZS.PA. 

6,25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde t 25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 
Il RE | 1 P2 
CARVEDILOLO SANDOZ i.. CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

6,25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 
Il P2./ II P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 
Il P2 | III P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/pvc/al 25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 

25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 
Il P2| I P2 
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CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 

SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 

SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 

SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO SIGMA TAU GENERICS CARVEDILOLO ZENTIVA 

SIGMA TAU GENERICS S.P.A, ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse 28 compresse 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 
Il P2. Il P2 
CARVEDILOLO SIGMA TAU GENERICS CARVEDILOLO ZENTIVA 

SIGMA TAU GENERICS S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse 30 compresse 6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO TECNIGEN CARVEDILOLO ZENTIVA 

TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO TECNIGEN CARVEDILOLO ZENTIVA 

TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

25 mg compresse30 compresse divisibili 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S,R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
Il Il P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA i CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. | © ZENTIVAITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al a | 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Il RE AH P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| ll P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | dll P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
Il P2. Il P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
Il P2| I P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
Il P2 | ll P2 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 
Il P2| ll P2 
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CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
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CETROTIDE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
0,25 mg 7 flaconi polvere + 7 sir preriemp solv per preparazioni iniettabili 


Serie generale - n. 206 


0,25 mg 1 flacone polvere + 1 sir preriemp solv per preparazioni iniettabili 


S4 


Il P2 S4 
CARVEDILOLO ZENTIVA CETROTIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 3 mg 1 flacone polvere + 1 sir preriemp solv per preparazioni iniettabili 
Il P2 S4 
CARVEDILOLO ZENTIVA CHENPEN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,3 ml 
Il P2 {II S6 
CARVEDILOLO ZENTIVA CHENPEN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,3 ml 
Il P2 (II S6 
CARVEDILOLO ZENTIVA CHENPEN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite da 0,3 ml 
Il P2 {Il 56 
CARVIPRESS CHENPEN 
VISUFARMA S.P.A. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25mg compresse 30 compresse 150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite da 0,3 ml 
Il P2 {Il S6 
CARVIPRESS chinetazone/quinetazone 
VISUFARMA S.P.A. S5 
50mg compresse 15 compresse 
Il P2 | CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A. 
CARVIPRESS 5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film14 compresse 
VISUFARMA S.P.A. S5 
6,25mg compresse 14 compresse 
Il '‘CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A, 
CARVIPRESS 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film14 compresse 
VISUFARMA S.P.A. S5 
6,25mg compresse 28 compresse t n de 
Il PZ CIBADREX” 
I MEDA PHARMA S.P.A. 
CARVIPRESS i 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film14 compresse 
VISUFARMA S.P.A. S5 
6,25mg compresse 56 compresse 
Il P2 | CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A. 
CARVIPRESS 10 mg +12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
VISUFARMA S.P.A. S5 
12,5mg compresse 28 compresse 
Il P2 | ciclazodone 
| 56 
CARVIPRESS 
VISUFARMA S.P.A. ciclesonide 
12,5mg compresse 56 compresse I s9 
Il P2 
ciclofenil 
CARVIPRESS SA 
VISUFARMA S.P.A. 
25mg compresse 56 compresse x REP 
SERE P ciclopentiazide 
Il P2 
S5 
CARVIPRESS iclotiazid 
VISUFARMA S.PA. ciclouazice 
3,125mg compresse 28 compresse S5 
Il P2 — — 
CJC-1295 (vedi “GHRH”) 
catina S2 
I S6 
clenbuterolo 
catinone 51,53 
| S6 
CLENIL COMPOSITUM 
celiprololo PROMEDICA S.R.L. 
Il P2 50 meg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni 
con erogatore standard 
cetrorelix £ 
S4 | CLENIL COMPOSITUM 
PROMEDICA S.R.L. 
CETROTIDE 0,8 mg + 1,6 mg sosp da nebulizzare 10 contenitori monodose 2 ml 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED | S3 
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CLENIL COMPOSITUM COABESART 
PROMEDICA S.R.L. MEBEL S.R.L. 


250 mcg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


con erogatore standard + erogatore jet S5 
| S3 
COABESART 
CLENIL COMPOSITUM MEBEL S.R.L. 
PROMEDICA S.R.L. 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 
50 meg + 100 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni S5 
con erogatore jet 
S3 | COABESART 
MEBEL S.R.L. 
CLENIL COMPOSITUM 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
9/25 mg comp pi pvc/pe/p 
PROMEDICA S.R.L. S5 
0,8 mg + 1,6 mg sosp da nebulizzare 20 contenitori monodose da 2 ml 
S3 | COAPROVEL 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
CLIPPER 150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. S5 
3 mg/60 ml sosp rettale 10 contenitori monodose da 60 ml 
| S9 | COAPROVEL 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
CLIPPER 150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
te] ig Pi 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. S5 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 10 compresse 
I S9 | COAPROVEL 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
CLIPPER 150 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. S5 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 30 compresse 
| S9 | COAPROVEL 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
clobenzorex 300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
| 56 S5 
clobetasone COAPROVEL 
I S9 SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
clofenamide 4 - s5 
i COAPROVEL 
CLOMID | “ SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A ; 300 mg /12;5.mg 98 compresse in blister uso orale 
50 mg compresse 10 compresse queta j È S5 
sa. | 
COAPROVEL 
clomifene SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
S4 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
S5 
clopamide 
s5 COAPROVEL 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 
cloprednolo 
Pi s5 
| S9 
I lol COAPROVEL 
cloranoiolo, SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
Il P2 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 
S5 
CLORISIP 
EPIFARMA S.R.L COAPROVEL 
20 mg #25: mg 14 fompiesso SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIEB SNC 
S5 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 84 compresse 
si S5 
clorotiazide 
S5 | COAPROVEL 
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
cloroxolone 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 
S5 S5 
clortalidone COAPROVEL 
55 SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 56x 1 
CLORTANOL 55 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
125 mg compresse30 compresse cobalto 
, III P2, 55 52 
clostebol cocaina 
SI I 56 
CNTO 530 (vedi “peptidi EPO-mimetici”) COGYR 
S2 IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 
Il P2 


— 189 —| 
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COGYR 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
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COGYR 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | Il P2 
COGYR COGYR 
IST.FARM.BIOLSTRODER S.R.L. |ST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 5mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
Il P2| I P2 
COGYR COLIFOAM 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 10 g/100 g schiuma rettale bombola 20,8 g 
Il P2 {II s9 
COGYR COLVER 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. LA FARMOCHIMICA ITALIANA S,R.L. 
10mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2./ Il P2 
COGYR COLVER 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. LA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L. 
10mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 25 mg compresse .30 compresse divisibili 
Il P2 | ll P2 
COGYR COMBIGAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
10mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 0,2% + 0,5% collirio, sol flacone Idpe bianco da 5 ml 
Il P2 | ll P2 
COGYR COMBIGAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
10mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 0,2% + 0,5% collirio, sol 3 flaconi Idpe bianchi da 5 ml 
Il P2| I P2 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 14 compresse rivestite con film in blister 
Il S5 
COGYR ( COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. “A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
10mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp a 28 compresserrivestite con film in blister 
Il . RE | . ” S5 
COGYR i.. COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOLSTRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 55 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvde da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COGYR COMBISARTAN 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
5mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 
Il P2 S5 
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COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 
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COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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S5 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 5.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pve/pvdc/al 
S5 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
$5 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. 320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvelc/al 
osped. S5 
| S5 
COMBISARTAN 
COMBISARTAN A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. S5 
osped. 
S5 | COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
COMBISARTAN 320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 55 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CONBRIZA 
PFIZER LIMITED 
COMBISARTAN 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/aclar) 28 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. S4 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al Reno [ai 
SS CONBRIZA 
| ©. PFIZERLIMITED 
COMBISARTAN 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/aclar) 84 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. x o i È s S4 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvéc/al I 
$5 ... CONCOR 
BRACCO S.P.A. 
COMBISARTAN 10 mg compresse28 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Il P2 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CONCOR 
BRACCO S.P.A, 
COMBISARTAN 5 mg compresse 28 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Il P2 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CONDIUREN 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
COMBISARTAN 20mg+12,5mg compresse 14 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CONDIUREN 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
COMBISARTAN 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CONGESCOR 
BB FARMA S.R.L. 
COMBISARTAN 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Il P2 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CONGESCOR 
BB FARMA S.R.L. 
COMBISARTAN 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Il P2 
320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
COMBISARTAN 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Il P2 
320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 | CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
COMBISARTAN 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Il P2 
320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
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CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, 
30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Il P2| I P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 90 compresse in blister pve/al da 3.75 mg 
Il P2 | ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Il P2./ II P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2| I P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2 | ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2| I P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il I P2 
CONGESCOR i CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. © DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg . 56 compresse‘in'blister pvc/al da 5, mg 
Il RE | AH i P2 
CONGESCOR i. CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2 | ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2 | ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2| ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2 | dll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2./ II P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| I P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2 | ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| I P2 
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CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, 
60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


CONGESCOR 
GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. FARMED S.R.L. 
90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5. mg 
Il P2| ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2.| ll P2 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, FARMAROC S.R.L, 
20 compresse in blister pvc/al da 10 mg ss28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2. II P2 
CONGESCOR conivaptan 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. S5 
28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2 | CORDIAX 
CRINOS S.P.A. 
CONGESCOR 200 mg compresse rivestite 28 compresse 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, Il P2 
30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2 . corifollitropina alfa 
52 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
50 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 14 compresse rivestite in blister 
S5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, CORIXIL 
56 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
Il : 28 compresse rivestite in blister 
Di s5 
CONGESCOR i 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. | CORIXIL 
60 compresse in blister pvc/al da 10 mg a | SANDOZ È PAL 
Il PZ ie) 14G0Mpresse rivestite ori film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
| s5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
90 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
S5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
100 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
S5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
S5 
CONGESCOR 
FARMA 1000 S.R.L. CORIXIL 
28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
S5 
CONGESCOR 
FARMA 1000 S.R.L. CORIXIL 
28 compresse in blister pvc/al da 5 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
S5 
CONGESCOR 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. CORIXIL 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvde da 160 mg/12,5 mg 
S5 
CONGESCOR 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA CORIXIL 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg SANDOZ S.P.A 
Il P2 160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 
55 
CONGESCOR 
PRICETAG SPA CORIXIL 
28 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
Il P2 160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) compresse in blister pvc/pe/pvde/alu 


S5 
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CORIXIL CORIXIL 


SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 320/25 mg compresse rivestite con film 98x1] compresse in blister pve/pvdc/al 
S5 S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. 320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
osped. S5 
| S5 
___ {CORIXIL 
CORIXIL SANDOZ S.P.A. 
SANDOZ S.P.A. 320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. S5 
osped. 
S5 | CORIXIL 
ee e]rt_ —“— SANDOZ S.P.A. 
CORIXIL 320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
SANDOZ S.P.A. S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CORLOPAM 
e _____— TEVA ITALIA S.R.L. 
CORIXIL 20 mg/2 ml sol iniett per uso ev1 fiala 2 ml 
SANDOZ S.P.A. I 56 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | CORLOPAM 
——___.___— _ _1111_m___——__ _t—_——._ —————_—_—@—@—_ÈÈÈÈÈÈm TEVA ITALIA S.R.L. 
CORIXIL 50 mg/5 ml sol iniett per uso ev 1 fiala 5 ml 
SANDOZ S.P.A. S6 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al E 
: corticorelina 
s2 
CORIXIL A 
SANDOZ S.P.A. È ‘CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvéc/al | FERRING S.P.A. 
S5.: 9 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pa/al/pvc/al 
: I s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.PA. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| 59 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| s9 
CORIXIL 
SANDOZ SPA, CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 80 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. cortisone 
320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al I s9 
S5 
= oe —_ — ___—T===<=<=<=<zxv+- - v-z cortivazolo 
CORIXIL I s9 
SANDOZ S.P.A. 
320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
SERE Ù bi 55 | CORTONE ACETATO 
TEOFARMA SRL. 
zsaéesa ““«—__TTTTTTTZZ 25 mg compresse20 compresse 
CORIXIL I s9 
SANDOZ S.P.A. 
320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
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COSOPT 
MSD ITALIA S.R.L. 
collirio sol 2%+0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer plus 
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COSYREL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
5mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


Il P2| ll P2 
COSOPT COSYREL 
MSDITALIA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
collirio sol 2%+0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus 5mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
Il P2| ll P2 
COSOPT COSYREL 
MSD ITALIA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
collirio sol 2%+0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus 5mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 
Il P2.| ll P2 
COSTILAX COSYREL 
IPSO PHARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
adulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5 (I P2 
COSTILAX COSYREL 
IPSO PHARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 5mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
ss; P2 
COSTILAX COSYREL 
IPSO PHARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 5mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 
s5 | Il p2 
COSTILAX COSYREL 
IPSO PHARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 5mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
ss | P2 
COSYREL COSYREL 
LES LABORATOIRES SERVIER LES LABORATOIRES SERVIER 
10mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 5mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 
Il Hit] P2 
p 
COSYREL i COSYREL 
LES LABORATOIRES SERVIER | ©. LES LABORATOIRES SERVIER 
10mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 5 ; 5mg/5mg:compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
Il . RE i it. P2 
COSYREL COSYREL 
LES LABORATOIRES SERVIER LES LABORATOIRES SERVIER 
10mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 5mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
Il P2 | ll P2 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 14 compresse rivestite in blister 
Il P2 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 28 compresse rivestite in blister 
Il P2 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 ss 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 55 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Il P2 s5 


4-9-2017 


COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
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COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160/25 mg compresse rivestite con film14 (1x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160/25 mg compresse rivestite con film 28 (2x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
$5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160/25 mg compresse rivestite con film 56 (4x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160/25 mg compresse rivestite con film 98 (7x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160/25 mg compresse rivestite con film 98 (98x1) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/pe/pvdc /alu conf. 320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
osped. S5 
I Ti 
i COTAREG 
COTAREG "NOVARTIS EUROPHARM LTD 
NOVARTIS EUROPHARM LTD Ji a 320/12,5.mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
160/25 mg compresse rivestite con film 280 (20x14) compresse in blister.pvespe/pvdefalu conf; A i S5 
osped. | 
$5. «. COTAREG 
2 NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
COTAREG 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD S5 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
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COTAREG 


NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdce/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvde/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 
| di 
COTAREG i COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD | “NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pydc/al a | 80 mg/12,5 mg'compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
; E | ui ST S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvuc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
COTAREG cropropamide 
NOVARTIS EUROPHARM LTD I S6 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | crotetamide 
| S6 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CURCIX 
150 ma/12,5 ma compresse rivestite confilm:S6x1 compresse in blistar pue/pydc/al SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
S5 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CURCIX 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister puc/pvdc/al SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
S5 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Il P2 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CUSIMOLOL 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1] compresse in blister pvc/pvdc/al ALCON ITALIA SPA 
S5 0,25% collirio, sol flacone 5 ml 
Il P2 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CUSIMOLOL 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al ALCON ITALIA SPA 
S5 0,50% collirio, sol flacone 5 ml 
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DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARM S.A. 
10mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al 40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al 
| S7 (Il S7 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARM S.A. 
10mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pvc/al 40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al 
| S7 | Il 57 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARM S.A. 
10mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al 40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al 
| S7 (II S7 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARM S.A. 
10mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al 40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al 
| S7.(II S7 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARMS.A. 
10mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al 
I S7 | II 57 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARM S.A. 
10mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pvc/al 
I S7 (II S7 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARM S.A. 
10mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al 
I S7 (Il 57 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARMS.A, 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al 
| S7 
i. 
DALOXY i DALOXY 
ETHYPHARMS.A. © ETHYPHARMS.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pve/al a 80 mg capsulerigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al 
| _- S7 
DALOXY i. DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARMS.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al 
I S7 (II 57 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARMS.A. ETHYPHARM S.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al 
I S7 (II S7 
DALOXY DANATROL 
ETHYPHARMS.A. SANOFI-AVENTIS S.P.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al 200mg capsule rigide 30 capsule 
| 57 SI 
DALOXY DANATROL 
ETHYPHARMS.A. SANOFIAVENTIS S.P.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al 50mg capsule rigide 30 capsule 
| S7 SI 
DALOXY danazolo ([1,2]ossazolo[4;5’:2,3]pregna-4-en-20-in-17alfa-olo) 
ETHYPHARM S.A. SI 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al 
| S7 | darbepoetina 
s2 
DALOXY 
ETHYPHARMS.A. DECA DURABOLIN 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al N.V. ORGANON 
I S7 25 mg/1 ml sol iniett per uso im 1 fiala da 1 ml 
SI 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
I S7 0,5 mg compresse 10 compresse 
I 59 
DALOXY 
ETHYPHARMS.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
I S7 0,75 mg compresse 10 compresse 
I s9 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 
DECADRON DEFLAZACORT FG 
FARMACEUTICI CABER S.P.A, FGS.R.L. 


4mg/1 ml sol iniett fiala da 1 ml 


30 mg compresse 10 compresse 


| S9 | Il s9 
DECADRON DEFLAZACORT IPSO PHARMA 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. IPSO PHARMA S.R.L 
8 mg/2 ml sol iniett fiala da 2 ml 6 mg compresse 10 compresse 
| sS9 | Il 59 
DECADRON DEFLAZACORT IPSO PHARMA 
FARMACEUTICI CABER S.P.A, IPSO PHARMA S.R.L. 
4mg/1 ml sol iniett 3 fiale da 1 ml 30 mg compresse 10 compresse 
| s9 | Il s9 
DECADRON DEFLAZACORT PHARMEG 
FARMACEUTICI CABER S.P.A, PHARMEG S.R.L. 
8 mg/2 ml sol iniett 3 fiale da 2 ml 6 mg compresse 10 compresse 
| s9 (II s9 
DECADRON DEFLAZACORT PHARMEG 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. PHARMEG S.R.L. 
2 mg/ml gocce orali, sol 1 flacone da 10 ml 30 mg compresse 10 compresse 
| sS9 | Il 59 
DECAPEPTYL deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil- 
IPSEN SPA androsta-1,4-diene-3-one) 
3,75 mg/2 ml polvere e solv per sosp iniett a rilscio prolungato 1 flacone polvere + 1 fiala solv+ S1 
1 sir 
| S2 | DELAPRIDE 
PROMEDICA S.R.L. 
DECAPEPTYL 30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse 
IPSEN SPA S5 
0,1 mg/ml polvere e solv per sol iniett 7 flaconcini di polvere + 7 fiale solv 
I S2 | DELAPRIDE 
PROMEDICA S.R.L. 
DECAPEPTYL 30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse 
IPSEN S.P.A 
11,25 mg/2 ml polvere e solv per sosp iniett a ril prolungato 1 flaconcino polvere + 1 fiala solv +, 
Tse |. delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) 
| $2 | Ì S8 
DECAPEPTYL a * | DELTACORTENE 
IRSENISRA ; (elaciif&ci BRUNO:FARMACEUTICI S.P.A 
22,5 mg/ 2 ml polvere e solv per sosp inietta ril prolungato 1 flaconcino polvere + 1 fiala solv + I 5 mg compresse10 compresse 
sir e 2 aghi Î s9 
52 
DELTACORTENE 
DEFLAN BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 25 mg compresse 10 compresse 
6 mg compresse10 compresse I 59 
| s9 
DELTACORTENE 
DEFLAN BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 5 mg compresse 20 compresse 
30 mg compresse10 compresse I s9 
| SS 
DELTACORTENESOL 
DEFLAN BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
LABORATORI GUIDOTTI S.A. 10 mg/1ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconi polvere + 3 fiale solv da 1 ml 
22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml I s9 
| 59 
DELTACORTENESOL 
DEFLAN BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 25 mg/1ml polvere e solv per sol iniettabil 3 flaconi polvere + 3 fiale solv da 1 ml 
22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone & ml I s9 
| s9 
defi DELTARINOLO 
eflazacort SANOFI-AVENTIS S.P.A 
I s9 0,5% + 0,125% spray nasale, solflacone 15 ml 
| 56 
DEFLAZACORT EG 
EGSRA: DEPALGOS 
6 mg compresse 10 compresse L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA" DI ESERCIZIO S.P.A. 
I s9 5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
| S7 
DEFLAZACORT EG 
EG S.PA. DEPALGOS 
30tmng compresse 10 compresse L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
I s9 5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
| S7 
DEFLAZACORT FG 
FGSRL. DEPALGOS 
&.mg compresse 10,compresse L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
I so 5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
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DEPALGOS DESMOPRESSINA PH&T 
L. MOLTENI & €, DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. PH&T S.P.A. 
10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 0,1 mg compresse. 30 compresse 
| S7 S5 
DEPALGOS DESMOPRESSINA PH&T 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. PH&T S.PA. 
10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 0,2 mg compresse. 30 compresse 
| 57 S5 
DEPALGOS desonide 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I s9 
10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
I S7 | desossicortone 
| 59 
DEPALGOS 
L-MOLTENTEG DELL ALIPRI SOCIETÀ:DI ESERCIZIO S.A; desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-en-17beta-olo) 
20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse SI 
| S7 
destrano 
DEPALGOS s5 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse R 
destromoramide 
I 57 
I S7 
DEPALGOS di fi Po 
L. MOLTENI & C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. iamorfina (eroina) 
20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse | S7 
I S7 
e iiUO©O©@]]N2” 2 | DIAMOX 
DEPO MEDROL TEOFARMA S.R.L. 
PFIZERITALIA SRL. 250 mg compresse 12 compresse 
40 mg/ml sosp iniett 1 fiala da 1 ml S5 
| 59 x " 
diclofenamide 
DEPO MEDROL S5 
PFIZERITALIA S.R.L. 
40 mg/ml sosp iniett 3 fiale da 1 ml diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
I SI 
Li 
desametasone i DILATREND 
I SG" |" BBFARMA SRL 
i 25 mg compresse 30 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA suli di P2 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. I 
4 mg/ml sol iniett 3 fiale :. DILATREND 
I s9 FARMA 1000 S.R.L. 
25 mg compresse 30 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA Il P2 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
8mg/2 ml sol iniett 1 fiala DILATREND 
I 59 MEDIFARM S.R.L. 
25 mg compresse 30 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA Il P2 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
4mg /ml sol iniett 10 fiale DILATREND 
I s9 PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
25 mg compresse 30 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA Il P2 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
8 mg /2 ml sol iniett 5 fiale DILATREND 
I s9 PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
6,25 mg compresse 28 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA Il P2 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. —_ ——_ ..rr_rTrTr__.o\_innncccccciii“ 
Amg/ml sol iniett 3 fiale 1 ml DILATREND 
I s9 ROCHE SPA. 
25 mg compresse 30 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA Il P2 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
8 mg/2 ml sol iniett 1 fiala 2 ml DILATREND 
I s9 ROCHE S.PA. 
6,25 mg compresse 14 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA Il P2 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
4mg/ ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 1 ml DILATREND 
I 59 ROCHE SPA. 
6,25 mg compresse 28 compresse 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA Il P2 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
8mg/2 ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 2 ml DILATREND 
I s9 ROCHE S.PA. 
6,25 mg compresse 56 compresse 
desmopressina Il P2 
S5 
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DILATREND DIUBE 
ROCHE S.P.A, LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
12,5 mg compresse 28 compresse 28 compresse rivestite 
Il P2{ LIII P2, 55 
DILATREND DIUBE 
ROCHE S.P.A. LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
12,5 compresse 56 compresse 28 compresse rivestite 50 mg 
Il P2| III P2,55 
DILATREND DIUREK 
ROCHE S.P.A, S.F. GROUP S.R.L. 
25 mg compresse 56 compresse 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
Il P2 S5 
DILATREND DIUREMID 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
25 mg compresse 30 compresse 14 compresse divisibili 10 mg 
Il P2 S5 
DILATREND DIUREMID 
FARMAROC S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
25 mg compresse 30 compresse iv 5 fiale 10 mg/2 ml 
Il P2 S5 
DILATREND DIUREMID 
GMM FARMA S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
25 mg compresse 30 compresse 200 mg/20 ml sol per infusione 1 fiala 20m 
Il P2 S5 
DILIS DIUREMID 
BENEDETTI & CO. S.P.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 28 compresse 2,5 mg uso orale 
S5 S5 
dimetilamfetamina DIURESIX 
I 56 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
14 compresse 10 mg 
dimetofrina 4 s5 
I sel 
- DIURESIX 
DINAPRES | “MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
MASTER PHARMA S.R.L. ; 5 fiale 10mg/2 MI 
30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse DEE Ò i S5 
ss. | 
DIURESIX 
DINAPRES MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
MASTER PHARMA S.R.L. 200 mg/20 ml sol per infusione1 fiala 20 ml 
30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse S5 
S5 
DIURESIX 
DIRAHIST MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
ALCON ITALIA SPA 28 compresse uso orale 2,5 mg 
40mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml S5 
| 59 
DIUVAL 
DIRAHIST BENEDETTI & CO. S.P.A. 
TEOFARMA S.R.L. 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister petfe/Ihd/al 
24 capsule S5 
| s9 
DIUVAL 
DIRETIF BENEDETTI & CO. S.P.A. 
CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/Ihd/al 
10mg/ml sol iniett 25 fiale da 2 ml S5 
S5 
DIUVAL 
DIRETIF BENEDETTI & CO. S.P.A. 
CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister petfe/vIhd/al 
10mg/ml sol iniett 25 fiale da 5 ml S5 
S5 
DIUVAL 
DISUFEN BENEDETTI & CO. S.P.A. 
ANGENERICO S.P.A 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
50 microgrammi/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 1 ml S5 
I S7 
DIUVAL 
DISUFEN BENEDETTI & CO. S.P.A. 
ANGENERICO S.P.A. 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister petfe/vIhd/al 
50 microgrammi/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 5 ml S5 
I 57 
DIUVAL 
DISUFEN BENEDETTI & CO. S.P.A. 
ANGENERICO S.P.A. 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
50 microgrammi/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 20 ml S5 


S7 
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DIUVAL 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister petfe/vIhd/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
400 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 fiale in vetro da 5 ml 


Serie generale - n. 206 


20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml inmdpe con contagocce 


S5 {II S6 
DIUVAL DOPAMINA HOSPIRA 
BENEDETTI & CO. S.P.A. HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/vIhd/al 200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 10 fiale 
S5 | II 56 
DIUVAL DOPAMINA HOSPIRA 
BENEDETTI & CO. S.P.A. HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister petfe/vIhd/al 200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 100 fiale 
S5 (II S6 
DIUVAL DORLEDE 
BENEDETTI & CO. S.P.A. HEXAL S.P.A. 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/vIhd/al 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in Idpe da 5 ml 
S5 (I P2 
dobutamina DORLEDE 
I 56 HEXAL S.P.A. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi in ldpe da 5 ml 
DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM Il P2 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
250 mg/20 ml concentrato per sol per infusione 1 flaconcino da 20 ml DORLEDE 
I 56 HEXAL S.A. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi in ldpe da 5 ml 
DOLOPROCT Il P2 
BAYER S.P.A. 
1mg/g + 20mg/g crema rettaletubo 10g DORTOZ 
I s9 GENETIC S.P.A. 
2% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 
DOLOPROCT Il P2 
BAYER S.P.A. 
1mg/g + 20 mg/g crema rettaletubo 15g DORTOZ 
I 59 GENETIC S.P.A. 
2% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,166 ml 
DOLOPROCT Il P2 
BAYER S.P.A. i 
1mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 30g : dorzolamide 
| s9 S5 
dopamina «“DORZOLAMIDE ETIMOLOLO ACTAVIS 
I Se. | ACTAVIS GROUP PTC EHF 
$ 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml 
DOPAMINA BIOLOGICI ITALIA Il P2 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 10 fiale DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS 
I S6 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml 
DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE Il P2 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE 5.R.L. 
10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione fiala 2 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS 
I 56 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml 
DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE Il P2 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione fiala 10 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI 
I S6 DOC GENERICI SRL 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 
DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE Il P2 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI 
I 56 DOC GENERICI SRL 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml inmdpe 
DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE Il P2 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC GENERICI 
I S6 DOC GENERICI SRL 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml inmdpe 
DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. Il P2 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 
I S6 EG S.PA. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe con contagocce 
DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. Il P2 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 
I 56 EGS.PA. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe con contagocce 
DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. Il P2 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 fiale in vetro da 5 ml DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 
I S6 EG SPA. 
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DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml sol collirio 1 flacone in mdpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml sol collirio 3 flaconi in mdpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml sol collirio 6 flaconi in mdpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 


P2 


P2 


P2 


P2 


DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in medpe 


DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 


DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml collirio sol 1 flacone in ldpe da 5 ml 


P2 


P2 


P2 


DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml collirio sol 3 flaconi in ldpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml collirio sol 6 flaconi in Idpe da 5 ml 


“poi 


DORZOLAMIDE TIMOLOLO TUBILUX PHARMA 
TUBILUX PHARMA S.P.A. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE TIMOLOLO TUBILUX PHARMA 
TUBILUX PHARMA S.P.A. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE TIMOLOLO TUBILUX PHARMA 
TUBILUX PHARMA S.P.A. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe da 5 ml 


P2 


P2 


P2 


DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/mi collirio, sol 1 flacone Idpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2 flaconi in Idpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/ml + 5mg/ml collirio sol 6 flaconi in ldpe da 5 ml 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
1 mg/ml sol orale o da nebulizzareflacone 20 ml 


P2 


P2 


P2 


P2 
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DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
100 megrerogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sottopressione 10 ml 


dronabinolo 
I 


DROPLACOMB 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone in Idpe da 2,5ml 


Serie generale - n. 206 


53 


S8 


P2 


DROPLACOMB 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
50 micragrammi/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 3 flacone in Idpe da 2,5ml 


DROPLACOMB 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 6 flaconi in ldpe da 2,5ml 


DROPTIMOL 
FARMIGEA S.P.A. 
0,25% collirio, sol flacone 5 ml 


DROPTIMOL 
FARMIGEA S.P.A. 
0,5% collirio, sol flacone 5 ml 


DROPTIMOL 
FARMIGEA S.PA. 
0,25% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 


P2 


P2 


P2 


P2 


P2 


DROPTIMOL 
FARMIGEA S.P.A. 
0,5% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 


drostanolone 


P2 


SI 


DUAKLIR GENUAIR 
ASTRAZENECA AB 


340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/ 


acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 30 dosi 


DUAKLIR GENUAIR 
ASTRAZENECA AB 


S3 


340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/ 


acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 dosi 


DUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA BV. 
160 mcg/4,5 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 


S3 


s2 


DUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA BV. 
160 mcg/4,5 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 


DUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA B.V. 
160 mcg/4,5 mceg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 


DUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA B.V. 
320 mcg/9 mceg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 


DUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA B.V. 
320 mcg/9 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 


DUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA BV. 
320 meg/9 meg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 


S2 


s2 
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DUOTRAV 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 
40 meg/ml + 5 mg/m collirio sol 1 flacone da 2,5 ml 


DUOTRAV 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 
40 meg/ml + 5 mg/ml collirio sol 3 flaconi da 2,5 ml 


DUOTRAV 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 
40 meg/ml + 5 mg/m collirio sol 6 flaconi da 5 ml 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml sol per nebulizzatore 20 contenitori monodose 4 ml 


P2 


P2 


P2 


S3 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
250 meg/ml + 500 mcg/mi sol per nebulizzatoreflacone 20 ml 


DURFENTA 
NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
12 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


20 mcg + 50 mcg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione da 10 ml 


53 


S3 
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DURFENTA 
NOVENTIA PHARMA S.R.L, 
25 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


DURFENTA 
NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
50 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


De 


DURFENTA 
NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
75 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


DURFENTA 
NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
100 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


DUROGESIC 
JANSSEN CILAG S.PA. 
25 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


57 


S7 


57 


DUROGESIC 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
50 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


DUROGESIC 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
75 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


DUROGESIC 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
100 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


DUROGESIC 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
12 meg/ora cerotti transdremici 3 cerotti transdermici a matrice 


ECUTOL 
ECUPHARMA S.R.L 
0,05 mg/ml + 5 mg/ml cellirio, soluzione 1 flacone contagocce in Idpe da 2,5 ml 


S7 


S7 


57 
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ECUTOL 
ECUPHARMA S.R.L. 
0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi contagocce in Idpe da 2,5 ml 


ECUTOL 
ECUPHARMA S.R.L. 
0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi contagocce in Idpe da 2,5 ml 


efedrina 
| 


Serie generale - n. 206 


P2 


P2 


S6 


EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa da 10ml 


EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 5 siringhe da 10 ml 


EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 10 siringhe da 10 ml 


EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 12 siringhe da 10 ml 


EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 20 siringhe da 10 ml 


S6 


S6 


56 


S6 


56 


‘ EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 


‘EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
25 mg/ml sel iniett 1 fiala 1 ml 


EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S,R.L. 
25 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
25 mg/ml sol iniett 10 fialeda 1 ml 


S6 


S6 


56 


S6 


S6 


EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 


EFEDRINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
25 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml 


EFEDRINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


EFEDRINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
25 mg/1 ml sol iniett 5 fiale 1 ml 

| 


EFFENTORA 


TEVA PHARMA BV. 
100 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


S7 


56 


S6 


56 


S6 
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EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA B.V. CRINOS S.P.A, 
100 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
| S7 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA BV. CRINOS S.P.A. 
200 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
I 57 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA B.V. CRINOS S.P.A. 
200 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
| S7 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA BV. CRINOS S.P.A 
400 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
| S7 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA BV. CRINOS S.P.A. 
400 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
| 57 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA B.V. CRINOS S.P.A. 
600 meg compressa orosolubile - uso oremucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
| S7 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA BV. CRINOS S.P.A. 
600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 
| 57 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA B.V. CRINOS S.P.A. 
800 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
I si S5 
EFFENTORA i ELEKTRA 
TEVA PHARMA BV. | © CRINOSS.PA. 
800 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse | 20 mg +..12;5.mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
I Ta ES Ù n E S5 
EFFORTIL ELEKTRA 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. CRINOS S.P.A. 
10 mg/1 ml sol iniett 6 fiale 1 ml 20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/pvc 
| 56 S5 
EFFORTIL ELEKTRA 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. CRINOS S.P.A. 
7,5 mg/ml gocce orali, solflacone 15 g 20 mg + 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/pvc 
| S6 S5 
EFFORTIL ELIGARD 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. ASTELLAS PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse20 compresse 7,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp polvere + 1 sir preriemp solvin 
I 56 vaschetta termoformata 
| s2 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. ELIGARD 
10 mg compresse rivestite 30 compresse ASTELLAS PHARMA S.P.A. 
I s6 22,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp polvere + 1 sir preriemp solv in 
vaschetta termoformata 
EGIBREN | s2 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
10 mg compresse rivestite 15 compresse ELIGARD 
I s6 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 
45 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemepita polvere + 1 sir preriemp solv in 
EGIBREN vaschetta termoformata 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 52 
10 mg sol orale 10 flaconcini orali 10 mg 
I se | ELLEPALMIRON 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTISOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A, 
ELEKTRA 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 100mI 
CRINOS S.P.A. | S7 
20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 
ss | ELLEPALMIRON 
L. MOLTENI & C. DEI FE.LLI ALITTISOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
ELEKTRA 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 500mI 
CRINOS S.P.A. | S7 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
ss | ELLEPALMIRON 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTISOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
5mg/ml soluzione orale 3 flaconi in vetro da 100ml 
| 57 
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ELONVA 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100 mcg - sol iniett - uso sottocutaneo - sir preriemp{(vetro) - 0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


— 206 —É 


s2 S5 
ELONVA ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ANGENERICO S.P.A. 
150 mcg - sol iniett - uso sottocutaneo - sir preriemp(vetro) - 0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
52 S5 
ELSEDREN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL ANGENERICO S.P.A. 
300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pve/al 
S5 S5 
ELSEDREN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL ANGENERICO S.P.A. 
150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ELSEDREN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL ANGENERICO S.P.A. 
300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 23 compresse 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. ANGENERICO S.P.A. 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 penna preriempita in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/al/pvc/al 
| S6 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.0. ANGENERICO S.P.A. 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
| 56 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. ANGENERICO S.P.A, 
300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 penna preriempita in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
| S5 
EMERADE . ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.0. © ANGENERICO S.P.A. 
300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriemipite in vetro # 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
| fn " i s5 
EMERADE i.. ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. ANGENERICO S.P.A. 
500 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 penna preriempita in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
I 56 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. ANGENERICO S.P.A. 
500 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
| S6 S5 
EMORRIL ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 
10 supposte 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
I 59 S5 
EMORRIL ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 
1% + 1,5% crematubo 40 g 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
| s9 S5 
EMOSINT ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KEDRION S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
4mcg/0,5 ml sol iniett10 fiale 0,5 ml 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
EMOSINT ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
KEDRION S.P.A. DOC GENERICI SRL 
20 mcg/1 ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 55 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
ALMUS S.R.L. DOC GENERICI SRL 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
LABORATORI ALTER S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
20 mg + 12, 5 mg compresse 14 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 


4-9-2017 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pe/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg/12,5 mg compresse 30 x 1 compresse in blister pvc/aclar/al conezione monodose 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/aclar/al confezione calendario 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.R.A. MYLANS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/opa-al-pvc 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/opa-al-pvc 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/opa-al-pvc 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/opa-al-pvc 
i S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN i ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. | © MYLANSP.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/al/pe/al confezione monodose 20 mg +..12;5. mg compresse 100 compresse in blister al/opa-al-pvc 
sa pe | ud s5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/al confezione calendario 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXYITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU 
MYLANS.P.A. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU 
MYLAN S.P.A. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU GENERICS 
MYLAN S.P.A. SIGMA TAU GENERICS S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/aclar 20 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 
S5 55 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU GENERICS 
MYLAN S.P.A. SIGMA TAU GENERICS S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
MYLAN S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 


4-9-2017 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


008 


S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EGS.PA. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pve 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/al/pve/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EGS.PA. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
i S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG . ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EG S.P.A. © HEXALS.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc a 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
(65: | : È S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG i.. ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
EG S.P.A. HEXAL S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
EG S.P.A. HEXAL AG 
20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 20 mg + 6 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
EGS.PA. HEXAL AG 
20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/pvc 20 mg + 6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
EG S.P.A. HEXAL AG 
20 mg + 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/pvc 20 mg + 6 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
EG S.P.A. HEXAL AG 
20 mg + 12,5 mg compresse 120 compresse in blister al/pvc 20 mg + 6 mg compresse 49 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 
S5 55 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL AG 
20 mg + 6 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
HEXAL AG SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 100 compresse in blister al/al 20 mg + 6 mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
HEXAL AG SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 20 mg + 6 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
HEXAL AG SANDOZ GMBH 
20 mg + 6 mg compresse 14 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/pa/al/pve 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ GMBH 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ GMBH 
20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pa/al/pve 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/pa/al/pve 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ GMBH 
20 mg + 12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/pa/al/puc 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ GMBH 
20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/pa/al/pvc 
i S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM i ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
RATIOPHARM GMBH | °  SANDOZ GMBH 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pa/al/pve ; 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister al/pa/al/pve 
DE | i s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ GMBH 
20 mg + 6 mg compresse 20 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ GMBH 
20 mg + 6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ GMBH 
20 mg + 6 mg compresse 30 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pa/al/puc 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ GMBH 
20 mg + 6 mg compresse 49 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ GMBH 
20 mg + 6 mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 compresse 50x1 compresse in blister al/pa/al/pve 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 6 mg compresse 50 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 55 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 6 mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA SRL. 
20 mg + 6 mg compresse 98 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. EGS.PA. 
20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 70 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 80 compresse in blister opa/al/pve/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. EGS.PA. 
20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 112 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 200 compresse in blister opa/al/pvc/al 
i S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA : ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
TEVA ITALIA S.R.L. © EGSPA. 
20 mg/12.5 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al a 20 mg/6.mg compresse 250 compresse in blister opa/al/pvc/al 
85: | : È S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI i. ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.PA. EGS.PA. 
20 mg/6 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 200 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 250 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 40 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 500 compresse in contenitore pp 
S5 55 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI ENANTONE 
EGS.PA. TAKEDA ITALIA S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al die 1mg/0,2ml sol iniett per uso sottocutaneo] flacone da 14 dosi + 14 sir monouso 
S5 52 
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ENANTONE EPIPEN 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A, 
3,75 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre-riempita a doppia camera con polvere e solv 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml 
S2.| Il S6 
ENANTONE EPIPEN 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
11,25 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre-riempita a doppia camera con polvere e solv 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml 
S2 | Il 56 
ENEFIN epitestosterone 
S.F. GROUP S.R.L. SI 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 | eplerenone 
S5 
ENSOR 
CRINOSSRA, EPLERENONE ACCORD 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc 
S5 
ENTOCIR 
ASTRAZENECA:SiPA- EPLERENONE ACCORD 
3 mg capsule rigide a ril modificato 50 capsule ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I s9 25 mg compresse rivestite con film 10x 1 compresse in blister al/pvc 
S5 
ENTOCIR 
ASTRAZENECA SPA EPLERENONE ACCORD 
3 mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I s9 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc 
S5 
ENULID 
ROTTAPHARMS:FA: — EPLERENONE ACCORD 
14 compresse filmrivestite 15 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 25 mg compresse rivestite con film 100 x 1 compresse in blister al/pvc 
S5 
ENUPRESOL 
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. EPLERENONE ACCORD 
360 microgrammi/ml soluzione orale 1 flacone da 15 ml in Idpe con siringa graduata ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
| 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc 
i S5 
EOLUS 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | EPLERENONE ACCORD 
12 meg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 inglazioni 5 | ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
eBBer 25:itig comipressetrivestite:con film 28 x 1 compresse in blister al/pvc 
| s5 
epanololo 
Il P2 | EPLERENONE ACCORD 
e eee eee——r—_ ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
epi-diid rotestosterone 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc 
SI S5 
EPILAX EPLERENONE ACCORD 
EPIFARMA S.R.L ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
adulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 25 mg compresse rivestite con film 30x 1 compresse in blister al/pvc 
S5 S5 
EPILAX EPLERENONE ACCORD 
EPIFARMA S.R.L ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc 
S5 S5 
EPILAX EPLERENONE ACCORD 
EPIFARMA S.R.L ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 25 mg compresse rivestite con film 90 x 1 compresse in blister al/pvc 
S5 S5 
EPILAX EPLERENONE ACCORD 
EPIFARMA S.R.L ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc 
S5 S5 
epinefrina (adrenalina) EPLERENONE ACCORD 
I S6 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse rivestite con film 10x 1 compresse in blister al/pvc 
EPIPEN S5 
MEDA PHARMA S.P.A, 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml EPLERENONE ACCORD 
I S6 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc 
EPIPEN S5 
MEDA PHARMA S.PA. 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml EPLERENONE ACCORD 
I S6 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse rivestite con film 100 x 1 compresse in blister al/pvc 
S5 
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EPLERENONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


EPLERENONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


— 212 —ÉÉ 


S5 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 28 x 1 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 30.x 1 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE MYLAN 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 90.x 1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore hdpe 
. s5 
i; 
EPLERENONE DOC GENERICI . EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL © MYLANS.PA. 
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al a 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 
DE | S5 
EPLERENONE DOC GENERICI i..EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
S5 55 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
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EPLERENONE MYLAN epoetina alfa (eritropoietina alfa) 
MYLAN SPA. 52 
25 mg compresse rivestite con film 30x] compresse in blister pvc/al 
S5 | epoetina beta(eritropoietina beta) 
52 
EPLERENONE MYLAN 
MYLANS.PA. epoetina delta (eritropoietina delta) 
25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al s2 
S5 
epoetina gamma (eritropoietina gamma) 
EPLERENONE MYLAN e 3 Li hi di 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 90x] compresse in blister pvc/al È " REN 
5 epoetina omega (eritropoietina omega) 
52 
EPLERENONE MYLAN E 7 re 
MYLAN SPA. epoetina teta (eritropoietina teta) 
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al s2 
S5 n 7 of 
epoetina zeta (eritropoietina zeta) 
EPLERENONE MYLAN S2 
MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al EPORATIO 
S5 RATIOPHARM GMBH 
1000 ui /0,5 ml- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-sir prer (vetro)senza dispositivo di sicur-0,5 ml 6 
EPLERENONE MYLAN sir preriemp 
MYLAN S.PA. | s2 
50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
s5 | EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
EPLERENONE MYLAN 1000) ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
MYLAN S.P.A. PISTE 
50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al | s2 
S5 
EPORATIO 
EPLERENONE MYLAN AATIORHARM GMBE 
MYLAN S.P.A. 2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
50 mg compresse rivestite con film 30x] compresse in blister pvc/al sir prerlamp 
Ì 52 
Li 
EPLERENONE MYLAN 6 RA 
MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al x | 2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
gii Pretemp 
I I 52 
EPLERENONE MYLAN 
EPORATIO 
MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 90x] compresse in blister pvc/al RATIOPHARM.GMEH 
S5 3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
sir preriemp 
EPLERENONE MYLAN ! di 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore hdpe ala Suoi 
S5 3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
preriemp 
EPLERENONE MYLAN I Si 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe EPORATIO 
S5 RATIOPHARM GMBH 
4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
EPLERENONE MYLAN La 
MYLAN S.P.A. | SD) 
50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore hdpe 
55 | EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
EPLERENONE MYLAN 4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
MYLAN S.PA. preriemp 
50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe I s2 
S5 
EPORATIO 
EPLERENONE TECNIGEN ARTT RARE 
TECNIGEN S.R.L. 5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al sir preriemp 
55/1 s2 
EPLERENONE TECNIGEN EPORATIO 
TECMIGENSRb n, nr RATIOPHARM GMBH 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
S5 preriemp 
- | s2 
EPO carbamilata 
S2 | EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
EPO-Fc 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
S2 1 sir preriemp 


| 52 
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EPORATIO EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 

10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur-1,0 ml 1 30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 

sir preriemp sir preriemp 
| S2 |I s2 
EPORATIO EPORATIO 

RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
4 sir preriemp 


| s2 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 
sir preriemp 
| s2 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
6 sir preriemp 


| S2 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 
sir preriemp 
| 52 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
1 sir preriemp 


| 52 


EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur-1,0ml 1 
sir preriemp P 


EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH #5 i 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -î,0 ml 
4 sir preriemp 


| 82 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur-1,0 ml4 
sir preriemp 
| s2 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
6 sir preriemp 


| s2 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 
sir preriemp 
| s2 
EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
1 sir preriemp 


| S2 


EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur-1,0ml 1 
sir preriemp 


| 52 


EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
4 sir preriemp 


| s2 


=] 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
6 sir preriemp 


| s2 


EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 
sir preriemp 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.PA. 
1 sir tamp fosf 1000ui/0,5ml 


52 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir tamp fosf 2000ui/0,5m| 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir tamp fosf 4000ui/0,4ml 


S2 


‘EPREX 


JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir tamp fosf 10000ui/1ml 


s2 


«EPREX:" 


JANSSEN CILAG S.PA. 
1 sir preriemp da 5000 ui/0.5 ml 


52 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir preriemp da 6000 ui/0.6 ml 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir preriemp da 8000 ui/0.8 ml 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 40000 ui/1ml 


52 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 40000 ui/1ml 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.PA. 
40000 ui sol iniett 6 sir preriemp da 40000 ui/1ml 


52 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 20000 ui/0,5ml 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 20000 ui/0,5ml 


s2 


EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
40000 ui sol iniett 6 sir preriemp da 20000 ui/0,5ml 


S2 
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EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
30.000 ui/0,75 ml sol iniett 1 sir preriemp con 0,75 ml 


EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
10 mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 206 


— Dil 


S2| Il S6 
EPREX EQUASYM 
JANSSEN CILAG S.PA. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
30.000 ui/0,75 ml sol iniett 4 sir preriemp con 0,75 ml 20 mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister pvc/aclar/al 
52 | Il 56 
EPREX EQUASYM 
JANSSEN CILAG S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
30.000 ui/0,75 ml sol iniett 6 sir preriemp con 0,75 ml 20 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
S2| Il S6 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN EQUASYM 
MYLAN S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pvc/al 20 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
S5 (II S6 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN EQUASYM 
MYLAN S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/pvc/al 20 mg capsule rigide a ril modificato 60 capsule in blister pvc/aclar/al 
S5 | Il 56 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN EQUASYM 
MYLAN S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 20 mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule in blister pvc/aclar/al 
S5 (II S6 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN EQUASYM 
MYLAN S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 30 mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister pvc/aclar/al 
S5 | Il 56 
EPTADONE EQUASYM 
L. MOLTENI & €, DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
10 mg/1ml sol iniett. 5 fiale da 1 ml 30 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
| S6 
EPTADONE EQUASYM 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. ° SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
20 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 30 mg capsulerigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
| AM È At S6 
EPTADONE EQUASYM 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
10 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 30 mg capsule rigide a ril modificato 60 capsule in blister pvc/aclar/al 
| S7| II 56 
EPTADONE EQUASYM 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
5 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 40 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
I S7| II S6 
EPTADONE EQUASYM 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
1 mg/ml sciroppo. flacone da 40 ml 40 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
| S7 | Il 56 
EPTADONE EQUASYM 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
1 mg/ml sciroppo. flacone da 80 ml 50 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
I S7| II S6 
eptaminolo EQUASYM 
I S6 SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
50 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
EQUASYM | S6 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
10 mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister pvc/aclar/al EQUASYM 
I S6 SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
60 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
EQUASYM | S6 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
10 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al EQUASYM 
I S6 SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
60 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
EQUASYM | S6 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
10 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al EQUITON 
I S6 BRUSCHETTINI S.R.L. 
5mg/ml + 10mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml 
EQUASYM Il P2 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
10 mg capsule rigide a ril modificato 60 capsule in blister pvc/aclar/al 
| S6 


4-9-2017 


ERISTROL 
JUST PHARMA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
60 mg compresse laccate blister 14 compresse uso orale 


S4 
eroina (vedi “diamorfina”) 
I S7 
ESIDREX 
NOVARTIS FARMA S.PA. 
25 mg compresse 20 compresse 
S5 
ESMOCARD 
ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH 
2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 fiala in vetro 
Il P2 
ESMOCARD 
ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH 
100 mg/ 10 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 10 ml 
Il P2 
esmololo 
Il P2 
ESMOLOLO CLORIDRATO HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
10mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 10 ml 
Il P2 
esoprenalina 
53 
etamivan 
| S6 
ETASON 
GENETIC S.P.A. 
0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 
I 59, 
ETASON 
GENETIC S.P.A. 
1 mg compressa effervescente 10 compresse 
I S9 
etilamfetamina 
I S6 
etilefrina 
| S6 
etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo) 
SI 
etiocolanolone 
SI 
etozolina 
S5 
EUPRES 
MEDA PHARMA S.P.A. 
21 compresse 100 + 25 mg 
, III P2, 55 
EUPRES 
MEDA PHARMA S.PA. 
mite 21 compresse 50 + 25 mg 
Ill P2,55 
EVERVENT 
ROTTAPHARM S.P.A. 
12 meg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule + erogatore 
S3 
EVERVENT 
ROTTAPHARM S.P.A. 
12 meg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule + erogatore 
S3 


s4 
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EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
60 mg compresse laccate blister 28 compresse uso orale 


EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
60 mg compresse laccate blister 84 compresse uso orale 


EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
60 mg compresse laccate flacone vetro 100 compresse uso orale 


exarelina (vedi “GHRPs”) 


EXEGEN 
GENETIC S.P.A, 
25 mg compresse rivestite 30 compresse 


exemestano 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACGORD HEALTHCARE LIMITED 
25:itig comipressetrivestitecon film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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S4 


s4 


s4 


s4 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc/al 


s4 


S4 


EXEMESTANE ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/ 


EXEMESTANE ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/ 


EXEMESTANE ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
25 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister al/pvc/ 


EXEMESTANE ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pve/ 


S4 


s4 


S4 


S4 
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EXEMESTANE ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/ 
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EXEMESTANE PFIZER 
PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvde 


Serie generale - n. 206 


S4 S4 
EXEMESTANE ACTAVIS EXEMESTANE PFIZER 
ACTAVIS GROUP PTC EHF PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/ 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister al-pvdc/pve-pvdc 
S4 S4 
EXEMESTANE DOC GENERICI EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
DOC GENERICI SRL PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
EXEMESTANE EG EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
EG S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
EXEMESTANE EG EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
EG S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 s4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
MYLAN S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 s4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
MYLAN S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
MYLAN S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
MYLAN S.P.A. © PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al. 7 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Edi sa 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
s4 s4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
s4 s4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
s4 s4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLANS.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
S4 S4 
EXEMESTANE PFIZER EXEMESTANE SANDOZ 
PFIZERITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister al-pvdc/pve-pvdce 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
sa sa 
EXEMESTANE PFIZER EXEMESTANE SANDOZ 
PFIZERITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvde 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
S4 S4 
EXEMESTANE PFIZER EXEMESTANE SANDOZ 
PFIZERITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/pve-pvdce 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
s4 s4 
EXEMESTANE PFIZER EXEMESTANE SANDOZ 
PFIZERITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A 
25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdce 25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
S4 S4 
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EXEMESTANE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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FASLODEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
250mg/5ml sol iniett - uso im - sir preriemp(vetro) - 5 ml 2 sir preriemp + 2 aghi di sicur 


ASTRAZENECA UK LIMITED 
250 mg/5 ml sol iniett 1 sir preriemp 5 ml + 1 ago usoim 


S4 


s4 S4 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 330 microgrammi sol iniett per uso iminiettore preriempito da 2,05 ml 
S4 | Il 56 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 165 microgrammi sol iniett per uso iminiettore preriempito da 2,05 ml 
S4 | Il S6 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A, 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 330 mcg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml 
S4 (II S6 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 165 mcg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml 
S4 | Il 56 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml 
S4 (II S6 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml 
S4 | Il 56 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A, 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml 
I S6 
EXEMESTANE ZENTIVA . FASTJEKT 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. © MEDAPHARMAS.PA. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvde/al. a 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml 
(ESÀ | 4 9 S6 
EXEMESTANE ZENTIVA ;..fattore di crescita degli epatociti (hnepatocyte growth factor, HGF) 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. S2 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | fattore di crescita di derivazione piastrinica (platelet-derived growth 
factor, PDGF) 
EXEMESTANE ZENTIVA s2 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) 
EXEMESTANE ZENTIVA fattore di crescita vascolare-endoteliale (vascular-endothelial growth 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. factor, VEGF) 
ti 
25 mg compresse rivestite con film 30 (30x1) compresse monodose in blister pvc/pvdc/al s2 
S4 
fattori di crescita dei fibroblasti (fibroblast growth factors, FGFs) 
EXTROPLEX Di 
FARMA GROUP S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al o ge È E 
Shi i Ò sa fattori di crescita meccanici (mechano growth factors, MGFs) 
s2 
EXTROPLEX 
FELAX 
FARMA GROUP S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al SRPRMEGSEe 
adulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 
S4 
S5 
famprofazone FELAX 
! S6 PHARMEG S.R.L. 
adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 
FARESTON 5 
ORION CORPORATION 
30 compresse 60 mg FELAX 
s4 PHARMEG S.R.L. 
bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 
FARESTON s5 
ORION CORPORATION 
100 compresse 60 mg 
FELAX 
S4 PHARMEG S.R.L. 
bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 
FASLODEX ss 
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felipressina FENPATCH 
S5 RATIOPHARM GMBH 
25 meg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
FEMARA | S7 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
30 compresse 2,5 mg FENPATCH 
S4 RATIOPHARM GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
FEMARA | S7 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
100 compresse 2,5 mg FENPATCH 
S4 RATIOPHARM GMBH 
25 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
FEMARA I S7 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc FENPATCH 
S4 RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
FEMARA I S7 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al FENPATCH 
S4 RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
FEMARA I S7 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al FENPATCH 
54 RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
FEMARA I S7 
MEDIFARM S.R.L. 
30 COMPRESSE 2,5 MG FENPATCH 
S4 RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
FEMARA | S7 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
30 COMPRESSE 2,5 MG FENPATCH 
S4 RATIOPHARM GMBH 
75 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ld pe/al/surlyn 
FEMARA 4 s7 
PRICETAG SPA i. 
30 COMPRESSE 2,5 MG . FENPATCH 
S4 | ©. RATIOPHARM GMBH 
| 75 meg/h.cerottitransdermici 5 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
FEMIPRES PLUS ‘. È ht S7 
UCB PHARMA S.P.A. I 
15mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister FENPATCH 
65 RATIOPHARM GMBH 
75 meg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/lIdpe/al/surlyn 
fenbutrazato I S7 
I S6 
FENPATCH 
fencamfamina RATIOPHARM GMBH 
I s6 75 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
| S7 
fencamina 
I <6 FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH 
fendimetrazina 100 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
I 57 
| S6 
fenetilami FENPATCH 
‘sneiamina RATIOPHARM GMBH 
| S6 100 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
= | S7 
fenetillina 
I S6 | FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH 
fenfluramina 100 meg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
| S6 | Il S7 
fenmetrazina FENPATCH 
I S6 RATIOPHARM GMBH 
100 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
fenoldopam | S7 
| S6 
FENPATCH 
fenoterolo RATIOPHARM GMBH 
53 25 meg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
| S7 
FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH FENPATCH 
25 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn RATIOPHARM GMBH 
I 57 50 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
I 57 


50 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
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FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
75 meg/h cerctti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn “50 mcg/h cerotti transdermici” 15 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
| S7 (Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
100 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn “75 mcg/h cerotti transdermici” 15 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
I S7 | Il 57 
FENPATCH fenprometamina 
RATIOPHARM GMBH I 56 
12 meg/h cerotti transdermici 2 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
| S7 | fenproporex 
| S6 
FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH fenquizone 
12 meg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn S5 
| S7 
FENTALGON 
FENPATCH ITALFARMACO S.P.A. 
RATIOPHARM GMBH 25 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 
12 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn I S7 
I 57 
FENTALGON 
FENPATCH ITALFARMACO S.P.A. 
RATIORHARM'GMBH 50 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 
12 meg/h cerctti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn I S7 
I S7 
FENTALGON 
FENPATCH ITALFARMACO S.P.A. 
RATIOPHARM GMBH 75 meg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 
12 meg/h cerotti transdermici 8 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn I S7 
| 57 
FENTALGON 
FENPATCH ITALFARMACO S.P.A. 
RATIOPHARM GMBH 100 mceg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 
12 meg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn I S7 
| 
! FENTALIM 
FENPATCH : AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
RATIOPHARM'GMBH 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 
12 meg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/lIdpe/al/surlyn. ù I % pe 57 
I Et | 3 
EENTANEST 
FENPATCH {7% PFIZERITALIA SR.L. 
RATIOFHARM GIBH 0,1 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml 
12 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn I 57 
| 57 
fentanil 
FENPATCH I S7 
RATIOPHARM GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
3 sii <7 | FENTANIL HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pefal/pe 
FENPATCH I 7 
RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
ù SARÀ, 57 | FENTANIL HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENPATCH I S7 
RATIOPHARM GMBH 
75 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
I i ORESTE 57 | FENTANILHEXAL 
HEXAL S.P.A. 
25 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENPATCH I 7 
RATIOPHARM GMBH 
100 mceg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
ù si 57 | FENTANIL HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENPATCH I 97 
RATIOPHARM GMBH 
#100 mcg/h cerotti transdermici” 15 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
9 SS 57 | FENTANIL HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
25 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENPATCH I S7 
RATIOPHARM GMBH 
“12 meg/h cerotti transdermici” 15 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
i Ù PARASTE <7 | FENTANIL HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENPATCH I S7 
RATIOPHARM GMBH 
"25 meg/h cerotti transdermici” 15 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
3 È i 57 | FENTANIL HEXAL 
HEXAL S.P.A. 


S7 
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FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7| II S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
I S7 | Il 57 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7| II S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| SZ S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transclermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
I S7 | Il 57 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7| II S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

75 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
I S7 | Il 57 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
I I S7 
FENTANIL HEXAL i FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. | © ZENTIVAITALIA S.R.L. 

75 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe a | 75 meg/h.cerottitransdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| SE AM 4 S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

75 meg/ora cerotti transdlermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 75 meg/h cerotti transdlermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7| II 57 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

100 megy/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 75 meg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7| II S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 75 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7 | Il 57 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

100 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
I S7| II S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

100 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 meg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7(II S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

100 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
| S7 | Il 57 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 

HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

100 megyora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 meg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
I S7| I S7 
FENTANIL HEXAL FENTANYL HAMELN 

HEXAL S.P.A. HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH 

25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di sol iniett 
| S7 | II 57 
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FENTANYL HAMELN FENTICER 
HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH SANDOZ GMBH 


50 meg/ml 10 fiale da 10 ml di sol iniett 


50 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 


50 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 


S7 


I S7 (Il S7 
FENTANYL HAMELN FENTICER 
HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 50 ml 50 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
I S7 | Il 57 
FENTANYL HAMELN FENTICER 
HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 50ml 50 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
| S7 (II S7 
FENTANYL HAMELN FENTICER 
HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH SANDOZ GMBH 
50 meg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 50 ml 50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione ospedaliera 
| S7.(II S7 
FENTATIENIL FENTICER 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA SANDOZ GMBH 
0,05 mg/ml sol iniett 5 fiale da 5 ml 75 meg/ora cerotti transdlermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
| S7 | Il 57 
FENTATIENIL FENTICER 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA SANDOZ GMBH 
0,05 mg/ml sol iniett per uso evo epidurale 5 fiale da 1 ml 75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pefal/pe 
| S7 (II S7 
FENTATIENIL FENTICER 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA SANDOZ GMBH 
0,05 mg/ml sol iniett per uso evo epidurale 5 fiale da 20 ml 75 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
| S7 | Il 57 
fentermina FENTICER 
I 56 SANDOZ GMBH 
75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER S7 
SANDOZ GMBH EE, 
25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe ._ FENTICER 
I S7°|  SANDOZ GMBH 
75 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER ... i S7 
SANDOZ GMBH I 
25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe i.. FENTICER 
I ‘67 SANDOZ GMBH 
75 meg/ora cerotti transdlermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER | 57 
SANDOZ GMBH 
25 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe FENTICER 
I 57 SANDOZ GMBH 
75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione odpedaliera 
FENTICER | S7 
SANDOZ GMBH 
25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe FENTICER 
I S7 SANDOZ GMBH 
100 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER I 57 
SANDOZ GMBH 
25 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe FENTICER 
I S7 SANDOZ GMBH 
100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER | S7 
SANDOZ GMBH 
25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe FENTICER 
I S7 SANDOZ GMBH 
100 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER | S7 
SANDOZ GMBH 
25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione ospedaliera FENTICER 
I S7 SANDOZ GMBH 
100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER | S7 
SANDOZ GMBH 
50 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe FENTICER 
I 57 SANDOZ GMBH 
100 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER I S7 
SANDOZ GMBH 
50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe FENTICER 
I S7 SANDOZ GMBH 
100 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
FENTICER I S7 
SANDOZ GMBH 
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FENTICER FENVEL 

SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 

100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione ospedaliera 25 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7| II S7 
FENTICER FENVEL 

SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7 | Il 57 
FENTICER FENVEL 

SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 

50 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7| II S7 
FENTICER FENVEL 

SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A, 

75 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7(II S7 
FENTICER FENVEL 

SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 

100 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7 | Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 50 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7| II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine 50 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7 | Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine 50 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7 

] k 

FENVEL i FENVEL 

CRINOS S.P.A. | © CRINOSS.PA. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine a | 50 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| DE AM i S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine 50 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7| II 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine 50 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7| II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine 50 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7 | II 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
| S7| II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 50 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
| S7(II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 50 mcg/ora cerotti trascermici 4 cerotti in bustina 
| S7 | Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 50 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
| S7| I S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 50 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 
| S7 | Il 57 
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FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A, 

50 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7 (II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

50 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7 | Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

50 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 100 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7 (II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A, 

75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 100 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7.(II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdlermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7 | Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 100 megrora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7 (II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 100 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7 | Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 100 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| S7 

i. 

FENVEL i FENVEL 

CRINOS S.P.A. © CRINOSS.PA. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina a 100 meg/ara cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
| SE | AM i S7 
FENVEL i... FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
I S7 (II 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 100 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
I S7 (II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 100 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
I S7 | Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 100 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 
| S7 (II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 100 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
| S7.(II S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 100 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 
| S7 (Il 57 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

75 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 100 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
| S7 | Il S7 
FENVEL FENVEL 

CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 

25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 100 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
| S7 | Il 57 
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FENVEL FLEXBUMIN 
CRINOS S.P.A, BAXTER S.P.A. 
100 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 250g/1 sol per infusione 1 sacca peda 50 ml 
| S7 S5 
FERTIPEPTIL FLEXBUMIN 
FERRING S.P.A. BAXTER S.P.A. 
0,1 mg /1ml sol iniett 7 sir preriemp 250g/1 sol per infusione 1 sacca peda 100 ml 
52 S5 
FERTIPEPTIL fludrocortisone 
FERRING S.P.A. I 59 
0,1 mg /Iml sol iniett 28 sir preriemp 
S2 | FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE 
ZAMBONITALIA S.R.L. 
FG-4592 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 8 bustine 
s2.| Il S6 
FLANTADIN FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE 
TEOFARMA S.R.L. ZAMBONITALIA S.R.L. 
6 mg compresse10 compresse 500 mg/60 mg granulato per sol orale 8 bustine 
| s9 (II S6 
FLANTADIN FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE 
TEOFARMA S.R.L. ZAMBONITALIA S.R.L. 
30 mg compresse10 compresse 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 16 bustine 
I sS9 | Il 56 
FLANTADIN FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE 
TEOFARMA S.R.L. ZAMBONITALIA S.R.L. 
22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml 500 mg/60 mg granulato per sol orale 16 bustine 
| S9 | Il S6 
FLEBOCORTID RICHTER flunisolide 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. I 59 
25 mg/2 ml polvere e solv per soluzioni iniettabili da nebulizzare o rettale 3 fiale polvere + 3 fiale 
solv da 2 ml fluocinolone 
Il S9.;. Lal s9 
FLEBOCORTID RICHTER :.1 fuocortolone 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. . Il s9 
100 mg/2 ml polvere e solv per soluzioni iniettabili da nebulizzare o rettale 1 fiala polvere + 1 fiala I 
solv da 2 ml se 3 
i La seg fluoromeétolone 
| I s9 
FLEBOCORTID RICHTER fi A t 
SANOFIAVENTIS S.P.A. Vossimesterone 
500 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 flacone + 1 fiala solv5 ml SI 
I s9 5 
fluprednisone 
FLEBOCORTID RICHTER | 59 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. 
1 9/10 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 flacone + 1 fiala solv 10 ml FLUSALIO 
I s9 ELPEN PHARMACEUTICAL CO, INC, 
50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose 80 dosi 
FLEXBUMIN in blister al/al monodose 
BAXTER S.PA. | 3 
200 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml 
s5 | FLUSALIO 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO, INC. 
FLEXBUMIN 50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose 60 dosi 
BAXTER S.P.A. in blister al/al monodose 
250 g/l sol per infusione 12 sacche pe da 100 ml S3 
S5 
FLUSS 
FLEXBUMIN SCHARPER S.P.A. 
BAXTER S.PA, 40 mg + 25 mg compresse 20 compresse 
200 g/l sol per infusione 12 sacche pe da 100 ml S5 
S5 
FLUTENSIF 
FLEXBUMIN IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
BAXTER S.PA, 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 1 flacone hdpe da 100 compresse 
250 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml 55 
S5 
FLUTENSIF 
FLEXBUMIN IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
BAXTER S.P.A, 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 15 compresse in blister pvc/al 
2009/1 sol per infusione 1 sacca pe da 50 ml S5 
S5 
FLUTENSIF 
FLEXBUMIN IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
BAXTER S.PA. 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister pvc/al 
200g/1 sol per infusione 1 sacca pe da 100 ml S5 
S5 
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FOBULER 
ORION CORPORATION 
160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi 


S5 [I S3 
FLUTENSIF FOBULER 
IST.FARM.BIOLSTRODER S.R.L. ORION CORPORATION 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister pvc/al 160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi pari 
S5 a 180 dosi 
| S3 
FLUTENSIF 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. FOBULER 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister pve/al ORION CORPORATION 
S5 160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
| 53 
FLUTENSIF 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. FOBULER 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 1 flacone hdpe da 100 compresse ORION CORPORATION 
S5 160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi con 
custodia protettiva 
FLUTENSIF | S3 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 15 compresse in blister pvc/al FOBULER 
S5 ORION CORPORATION 
160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi con 
FLUTENSIF custodia protettiva 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. | S3 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister pvc/al 
ss | FOBULER 
ORION CORPORATION 
FLUTENSIF 160microgrammi/4,5 microgrammi/inlazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 120 dosi pari 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. a 360105 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 5 flaconi hdpe da 100 compresse | 53 
S5 
FOBULER 
FLUTENSIF ORION CORPORATION 
ISTFARM.BIOL.STRODER S.R.L. 320microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister pvc/al | S3 
| FOBULER 
FLUTENSIF . “ ORION CORPORATION 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. Î 320micragrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi con 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister pvc/al;” o custodia protettiva 
i EB al n per 53 
fluticasone .. FOBULER 
I s9 ORION CORPORATION 
320microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi pari a 
180 dosi 
FLUTIFORMO 3 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 
inalatore da 120 erogazioni foledrina 
I s3 |! S6 
FLUTIFORMO follitropina alfa 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. s2 
125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 
inalatore da 120 erogazioni follitropina beta 
| 53 52 
FLUTIFORMO Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)] 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. | S6 
250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 
inalatore da 120 erogazioni FORADIL 
| 53 NOVARTIS EUROPHARM LTD 
12 meg polvere per inalazione, capsule rigide 30 capsule + erogatore 
FLUTIFORMO 93 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 3 FORADIL 
inalatori da 120 erogazioni ciascuno NOVARTIS EUROPHARM LTD 
| 53 12 meg polvere per inalazione capsule rigide 60 capsule +erogatore 
S3 
FLUTIFORMO 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. FORADIL 
125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 3 NOVARTIS EUROPHARM LTD 
inalatori da 120 erogazioni ciascuno 12 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 inalazioni 
| S3 E 
FLUTIFORMO formebolone 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. SI 
250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 3 
inalatori da 120 erogazioni ciascuno 
I 3 formestano 
sq 
formocortal 
| s9 
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FORMODUAL FORMOTEROLO VIATRIS 
PROMEDICA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A, 
100 mcg/6 meg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 120 erogazioni 6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) 
S3 53 
FORMODUAL FORMOTEROLO VIATRIS 
PROMEDICA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
100 mcg/6 meg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 6 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 80 dosi (ricarica) 
53 53 
FORMODUAL FORMOTEROLO VIATRIS 
PROMEDICA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi 6 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) 
S3 S3 
FORMODUAL FORMOTEROLO VIATRIS 
PROMEDICA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A, 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi 6 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 cartucce da 60 dosi 
ciascuno 53 
| S3 
__ | FORMOTEROLO VIATRIS 
FORMODUAL MEDA PHARMA S.P.A. 
PROMEDICA S.R.L. 12 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + 1 cartuccia da 60 dosi 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi 53 
ciascuno 


I 53 | FORMOTEROLO VIATRIS 
MEDA PHARMA S.P.A. 


FORMODUAL 12 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) 
PROMEDICA S.R.L. S3 
100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 
120 erogazioni FORMOTEROLO VIATRIS 
| 53 MEDA PHARMA S.P.A. 
12 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi (ricarica) 
FORMODUAL 53 
PROMEDICA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 FORMOTEROLO VIATRIS 
contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni MEDA PHARMA S.P.A. 
| 12 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) 
S3 
FORMODUAL L 
PROMEDICA S,R.L: FORMOTEROLO VIATRIS 
200 mictogrammi/6 microgrammi per erogazione squzione pressurizzata per inalazione 1 “MEDA PHARMA S.PA. 
contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni 12 meg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 cartucce da 60 dosi 
| 0 53 
FORMODUAL FOROTAN 
FROMEDICA S.R;L: i BENEDETTI & CO. S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 12 microgrammi polvere per inalazione, capsule 
contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 
| S3 rigide 60 capsule + 1 erogatore; 
| S3 
FORMODUAL 
PROMEDICA S.R.L. FOROTAN 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da BENEDETTI & CO. S.P.A. 
120 erogazioni 12 microgrammi polvere per inalazione, capsule 
| 53 
—_=______——_—_—_____-w-x-x;»;xnÌiii rigide 100 capsule + 1 erogatore 
FORMODUAL | 3 
PROMEDICA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da FORTASINT 
120 erogazioni ciascuno S.F GROUP S.RL 
| S3 12 microgrammi polvere per inalazione, capsule 
FORMODUAL rigide confezione da 60 capsule + erogatore; 
PROMEDICA S.R.L I 53 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno FORTASINT 
Sì S.F. GROUP S.R.L. 
12 microgrammi polvere per inalazione, capsule 
formoterolo 
S3 rigide confezione da 100 capsule + erogatore 
53 
FORMOTEROLO EG 
EG S.PA. FORTIDOSE 
12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 60 capsule ed un erogatore BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
53 1% collirio a ril proolungato 5 contenitori monodose in Idpe da 0,2mI 
Il P2 
FORMOTEROLO EG 
EGS.PA, FORTIDOSE 
12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 100 capsule ed un erogatore. BAUSCH & LOMB-IOM S.PA. 
53 1% collirio a ril prolungato 30 contenitori monodose Idpe da 0,2ml 
Il P2 
FORMOTEROLO VIATRIS 
MEDA PHARMA S.P.A. FORTIDOSE 
6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi + 1 inalatore BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
53 2% collirio a ril prolungato 30 contenitori monodose Idpe da 0,2mI 
Il P2 
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FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
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Il P2 S5 
FORTINOL FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1% collirio a rilascio prolungato 1 flacone pe da 3 ml 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
Il P2 S5 
FORTINOL FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2% collirio a rilascio prolungato 1 flacone contagocce pe da 3 ml 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
Il P2 S5 
FORTINOL FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2% collirio a ril prolungato 3 flaconi contagocce pe da 3 ml 20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
Il P2 S5 
FORUS FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
S.F. GROUP S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16mg/12,5mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FORUS FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
S.F. GROUP S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FORUS FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
S.F. GROUP S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FORUS FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
S.F. GROUP S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
f S5 
i. 
FORUS . FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
s.F. GROUP S.R.L. “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al a 20 mg/12,5 mg'compresse 1000 compresse in flacone hdpe 
85: | : E S5 
FORUS i..FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
S.F. GROUP S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FORUS FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
S.F. GROUP S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FORUS FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
S.F.GROUP S.R.L. DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FORZAAR FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
MSDITALIA S.R.L. DOC GENERICI SRL 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FORZAAR FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
MSD ITALIA S.R.L. DOC GENERICI SRL 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FOSICOMBI FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. DOC GENERICI SRL 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 55 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
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FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


DE 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al a dose singola (confezione ospedaliera) 


S5 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 200(20x10) compresse in blister al/al (confezione ospedaliera) 


S5 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 


S5 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 


S5 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione 


53 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione 


S3 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi 


53 


— da I 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
ciascuno 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
ciascuno 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mcg/6 meg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 
120 erogazioni 


| S3 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 
contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 
120 erogazioni 


L s3 


FOSTER 
CHIESFFARMACEUTICI S.P.A. 
200 mictògrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno 


| 53 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno 


S3 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 


52 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
150 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 


s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 


s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 


52 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
150 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 


s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
150 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 


s2 


4-9-2017 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L, 
75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 
aghi associati 


| s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite con 10 
aghi 

| s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 
20 aghi 
s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 aghi 


52 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L, 
150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite con 10 aghi 


s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 20 aghi 


s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 1 
flaconcino + 1 siringa preriempita con n.2 aghi 


| 52 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 5 
flaconcini + 5 siringhe preriempite con n.10 aghi 


| n sz 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L, 
225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 
flaconcini +10 siringhe preriempite con n.20 aghi 


| S2 


10 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 1 
flaconcino + 1 siringa preriempita con n.2 aghi 


| s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 5 
flaconcino + 5 siringhe preriempite con n.10 aghi 


| s2 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 10 
flaconcini +10 siringhe preriempite con n.20 aghi 


s2 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 1 flacone hdpe da 100 compresse 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 15 compresse in blister pvc/al 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister pvc/al 


S5 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 5 flaconi hdpe da 100 compresse 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister pvc/al 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister pvc/al 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 15 compresse in blister pvc/al 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 1 flacone hdpe da 100 compresse 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister pvc/al 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 5 flaconi hdpe da 100 compresse 


S5 


FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister pvc/al 


S5 


FRECANSTAL 
©. LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg/5. mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister pvc/al 


S5 


fulvestrant 


S4 


FULVESTRANT SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago 
sterile 


| S4 


FULVESTRANT SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago 
sterile 


S4 


FULVESTRANT TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa da 5 ml con ago di sicurezza 


S4 


FULVESTRANT TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 siringhe da 5 ml con ago di sicurezza 


s4 


furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo[3'4':2,3]-Balfa-androstan- 
17beta-olo) 


SI 


furfenorex 
I s6 


furosemide 
S5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala in vetro da 4 ml 


S5 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 
FUROSEMIDE ACCORD FUROSEMIDE HEXAL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HEXAL S.P.A. 


10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 flaconcino in vetro da 25 ml 


500 mg compresse 20 compresse 


S5 S5 
FUROSEMIDE ACCORD FUROSEMIDE HEXAL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HEXAL S.P.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in vetro da 2 ml 250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale da 25 ml 
S5 S5 
FUROSEMIDE ACCORD FUROSEMIDE HEXAL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HEXAL S.P.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in vetro da 4 ml 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 
S5 S5 
FUROSEMIDE ACCORD FUROSEMIDE ITALFARMACO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ITALFARMACO S.P.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in vetro da 5 ml 20 mg/2 ml sol iniettS5 fiale 2 ml 
S5 S5 
FUROSEMIDE ACCORD FUROSEMIDE L.F.M. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 flaconcini in vetro da 25 ml 25 mg compresse 30 compresse 
S5 S5 
FUROSEMIDE ACCORD FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED MYLAN S.P.A. 
10 mgrml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in vetro da 4 ml 500 mg compresse 20 compresse 
S5 S5 
FUROSEMIDE ACCORD FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED MYLAN S.P.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 flaconcino in vetro da 25 ml 25 mg compresse 30 compresse 
S5 S5 
FUROSEMIDE ANGENERICO FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
ANGENERICO S.P.A, MYLAN S.P.A. 
500 mg compresse 20 compresse 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 
9 S5 
FUROSEMIDE BIL i FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. | © MYLANSP.A. 
20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml a 250 mg/25ml:sol iniett 5 flaconi 
DE | Le s5 
FUROSEMIDE DOC GENERICI FUROSEMIDE S.A.L.F. 
DOC GENERICI SRL S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
500 mg compresse 20 compresse 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml 
S5 S5 
FUROSEMIDE DOC GENERICI FUROSEMIDE S.A.L.F. 
DOC GENERICI SRL S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
25 mg compresse 30 compresse 250 mg/25 ml soluzione per infusione 5 flaconcini da 25 ml 
S5 S5 
FUROSEMIDE FISIOPHARMA FUROSEMIDE TEVA 
FISIOPHARMA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 500 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
FUROSEMIDE FISIOPHARMA FUROSEMIDE TEVA 
FISIOPHARMA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 10 fiale 500 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
FUROSEMIDE FISIOPHARMA FUROSEMIDE TEVA 
FISIOPHARMA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 50 fiale 500 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
FUROSEMIDE FISIOPHARMA FUROSEMIDE TEVA 
FISIOPHARMA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 100 fiale 500 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 55 
FUROSEMIDE GALENICA SENESE FUROSEMIDE TEVA 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 1 fiala 2 ml 500 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
FUROSEMIDE GALENICA SENESE FUROSEMIDE TEVA 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 10 fiale da 2 ml 500 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


FUROSEMIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
500 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


FUROSEMIDE TEVA GENERICS 
PHARMACARE S.R.L. 
500 mg compresse 20 compresse 


S5 


FUROSEMIDE TEVA GENERICS 
PHARMACARE S.R.L. 
25 mg compresse 30 compresse 


S5 


GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
300 meg/ml +5 mg/ml collirio sol uso oftalmico flacone Idpe 3 ml (300 meg/mi + 5 mg/ml) 1 
flacone 


Ill P2 


GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
300 meg/ml + 5 mg/ml collirio sol uso oftalimco flacone Idpe 3 ml (300 mcg/ml + 5 mg/ml) 3 
flaconi 


III P2 


GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
300 mceg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico-contenitori monodose (Idpe) 0,4 ml- 5 
contenitori monodose (Idpe) 


III P2 


GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
300 mcg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico-contenitori monodose (Idpe) 0,4 ml- 30 
contenitori monodose (Idpe) 


Ill P2 


GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
300 mcg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico-contenitori monodose (Idpe) 0,4 ml- 90 
contenitori monodose (ldpe) 


ganirelix 
54 


GANIRELIX SUN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
0,25mg/0,5ml sol iniett in sir preriemp 1 sir preriempita 


S4 


GANIRELIX SUN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) BV. 
0,25mg/0,5ml sol iniett in sir preriemp 5 sir preriemp 


S4 


GENKINASE 
EG S.P.A. 
100.000 u.i./2 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone polvere + 1 fiala solv da 2 ml 


52 


GENKINASE 
EG S.P.A. 
250.000 u.i./5 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone polvere + 1 fiala solv da 5 ml 


s2 


GENKINASE 
EGS.PA. 
500.000 u.i./5 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone polvere + 1 fiala solv da 5 ml 


52 


GENKINASE 
EG S.P.A. 
1.000.000 u.i./5 ml polvere e solv per sol iniett flacone + fiala da 5 ml 


s2 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
kabipen 1 cartuccia 16 ui 


SÈ 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
36 ui (12mg) per kabimixer ,per kabipen 36,1 cartuccia. 


S2 


Il dA «PZ 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
36 ui (12mg) per kabimixer, per kabipen 36 ,5 cartucce. 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 7 cartucce 0,6 ui in 7 sir mononose 


GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
miniquick 7 cartucce 1,2 ui in 7 sir monodose 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 7 cartucce 1,8 ui in 7 sir monodose 


Serie generale - n. 206 


s2 


52 


s2 


s2 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 7 cartucce 2,4 ui in 7 sir monodose 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 7 cartucce 3 ui in 7 sir monodose 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 4 cartucce 3,6 ui in 4 sir monodose 


S2 


s2 


52 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 4 cartucce 4,2 ui in 4 sir monodose 


GENOTROPIN 
© PFIZERITALIAS.RL. 
miniquick4 cartucce 4,8 ui in 4 sir monodose 


s2 


s2 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 4 cartucce 5,4 ui in 4 sir monodose 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
miniquick 4 cartucce 6 ui in 4 sir. monodose 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
kabiquick 8 sir3 ui 


s2 


s2 


52 


GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
kabiquick 6 sir4 ui 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
kabivial 1 cartuccia da 5 mg 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
kabivial 5 cartucce da 5 mg 


GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
genotropin mixer genotropin pen 1 cartuccia da 5 mg 


GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
genotropin mixer genotropin pen 5 cartucce da 5 mg 


s2 


s2 


52 


s2 


52 
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GENOTROPIN 
PFIZERITALIA S.R.L. 
goquick 5,3 mg polvere e solv per sol iniett 1 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
“320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore da 60 dosi con 


S2 custodia protettiva 
| S3 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. GIBITER 
goquick 5,3 mg polvere e solv per sol iniett 5 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S2 “320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 3 inalatori da 60 dosi 
cadauno con pari a 180 dosi 
GENOTROPIN S3 
PFIZERITALIA S.R.L. 
goquick 12 mg polvere e solv per sol iniett 1 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera glicerolo 
s2 S5 
GENOTROPIN GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
PFIZERITALIA S.R.L. BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A, 
goquick 12 mg polvere e solv per sol iniett 5 penne pre-riempite con cartuccia doppia camera 10% + 2% soluzione per infusione 1 flaconcino 50 ml 
s2 S5 
GENTIPRESS GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.1,M. 
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
14 compresse 20 mg + 6 mg 10% + 9% soluzione per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 
S5 S5 
gestrinone GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
S1 BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
10% + 9% soluzione per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 
GHRH (ormone di rilascio dell'ormone della crescita) S5 
52 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
GHRH FERRING BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
FERRING S.P.A. 10% + 2% soluzione per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 
50 meg/ml polvere e solv per sol iniett 1 fiala + 1 fiala solv da 1 ml S5 
s2 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.1,M. 
GHRP-2 (pralmorelina, vedi “GHRPs”) BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
s2 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 
GHRP-6 (vedi “GHRPs”) 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
“ BIINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
10% + 2%.soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 
GHRPs (peptidi di rilascio dell'ormone della crescita) iste Ò & 
GHS t hi dell’ dell it GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I,M, 
(segretagoghi dell'ormone della crescita) BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
S2 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 
GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
“160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore da 120 dosi FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L 
Si 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino vetro 250 ml 
S5 
GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
“160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore da 120 dosi FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L 
con custodia protettiva 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino vetro 500 ml 
I 53 SI 
GIBITER GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
*160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore da 60 dosi 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 
53 ss 
GIBITER GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L 
“160 micragrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore da 60 dosi con 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 
custodia protettiva i ss 
| 53 
GIBITER GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 
“160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 3 inalatori da 120 dosi S5 
cadauno pari a 360 dosi 
S3 | GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
GIBITER 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. S5 
“160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 3 inalatori da 60 dosi 
cadauno pari a 180 dosi 
| 93 GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% + 0,9% soluzione per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 
GIBITER SRO i 6 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
“320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione” 1 inalatore da 60 dosi 
| S3 


Serie generale - n. 206 
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GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% + 0,9% soluzione per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
MONICO S.P.A, 
10% + 9% soluzione per infusione 50 ml in sacca 100 ml 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MONICO S.P.A. 
10% + 0,9% soluzione per infusione 24 flaconcini plastica 500 ml 10% + 2% soluzione per infusione 100 ml in sacca 250 ml 
55 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 10% + 9% soluzione per infusione 250 ml in sacca 500 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A, 
10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml 10% + 2% soluzione per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca 250 ml 10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
10% + 0,9% soluzione per infusione 1 sacca 500 ml 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 50 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino pp 500 ml in pp 10% + 2% soluzione per infusione 1 sacca 100 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A, 
10% + 0,9% soluzione per infusione 20 flaconcini pp 500 ml 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 250 ml 
i S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO LDB : GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. © MONICOS.PA. 
10% + 0,9% flacone vetro 50 ml ; 10% + 2%.soluzione per infusione 1 sacca 500 ml 
DE | i S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO LDB ..GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. MONICO S.P.A. 
10% + 0,9% flacone vetro 100 ml 10% + 9% soluzione per infusione 1 sacca 1000 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO LDB GLICEROLO CON SODIO CLORURO NOVASELECT 
LABORATORI DIACO BIO MEDICALI S.P.A. S.M. FARMACEUTICI S.R.L. 
10% + 0,9% flacone vetro 250 ml 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO LDB GLICEROLO CON SODIO CLORURO NOVASELECT 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. S.M. FARMACEUTICI S.R.L. 
10% + 0,9% flacone vetro 500 ml 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO LDB GLICEROLO CON SODIO CLORURO NOVASELECT 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. S.M. FARMACEUTICI S.R.L. 
10% + 0,9% flacone vetro 1000 ml 10% + 0,9% soluzione per infusione 24 flaconcini 250 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO GLICEROLO CON SODIO CLORURO NOVASELECT 
MONICO S.P.A. S.M. FARMACEUTICI S.R.L. 
10% + 2% soluzione per infusione 1 flaconcino 50 ml 10% + 0,9% soluzione per infusione 20 flaconcini 500 ml 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO GLICEROLO CON SODIO CLORURO S.A.L.F, 
MONICO S.P.A. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 100 ml 10% + 0,9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 55 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO GLICEROLO FG* 
MONICO S.P.A. FGS.R.L. 
10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 250 ml adulti 2,25 g supposta 18 supposte in blister al/pe 
S5 S5 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO MONICO GLICEROLO FG* 
MONICO S.P.A FGS.RL. 
10% + 9% soluzione per infusione 1 flaconcino 500 ml adulti 6,75 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 
S5 S5 
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GLICEROLO FG* GONAL-F 
FGS.R.L. MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
bambini 1,375 g supposta 18 supposte in blister al/pe 150 iu polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere+3 fiale solv 1 ml uso sottocutaneo 
S5 s2 
GLICEROLO FG* GONAL-F 
FGS.RL. MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
bambini 2,25 g soluzione rettale 6 clisteri monodose pe/peva 150 iu polvere e solv per sol iniett 5 fiale polvere+5 fiale soly 1 ml uso sottocutaneo 
S5 52 
GLICINA CON MANNITOLO GALENICA SENESE GONAL-F 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
1% + 1% soluzione per irrigazioni sacca 3000 ml 150 iu polvere e solv per sol iniett 10 fiale polvere+10 fiale solv 1 ml uso sottocutaneo 
per irrig pi pi p 
S5 s2 
GLICINA CON MANNITOLO GALENICA SENESE GONAL-F 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
1% + 1% soluzioni per irrigazioni sacca 5000 ml 150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+1 flaconcino solv 1 ml uso 
S5 sottocutaneo 
| s2 
GLIPRESSINA 
FERRING S.P.A. GONAL-F 
0,2 mg/ml polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale solv 5 ml MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
S5 150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere+3 flaconcini solv 1 ml uso 
sottocutaneo 
GLIPRESSINA | s2 
FERRING S.P.A. 
0,1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 8,5 ml GONAL-F 
S5 MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini polvere+S flaconcini solv 1 ml uso 
gonadorelina sottocutaneo 
s2 || s2 
genasatrapina cortonica hei i EUROPE LIMITED 
s2 150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere+10 flaconcini solv 1 ml uso 
sottocutaneo 
GONAL-F | 52 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu polvere e solv per sol iniett 1 fiala polvere+1 fiala solv 1 ml uso sottocutaneo i 
! GONAL-F 
. #  MERCKSERONO EUROPE LIMITED 
i" 37,5iu(2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+ 1 flaconcino solv uso 
GONAL-F | sottocutaneo... 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED i i I : Si 
75 iu polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere+3 fiale solv 1 ml uscisottééuitàrieo: | 
92: GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
GONAL-F 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere+3 flaconcini solv uso 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED sSttociltanen 
75 iu polvere e solv per sol iniett 5 fiale polvere+5 fiale solv 1 ml uso sottocutaneo | S2 
s2 
GONAL-F 
GONAL-F MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
MERCK SERGNO EUROPE LIMITED 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini polvere+5 flaconcini solv uso 
75 iu polvere e solv per sol iniett 10 fiale polvere+10 fiale solv 1 ml uso sottocutaneo sotfocutanico 
SI s2 
GONAL-F GONAL-F 
MERCKSERONO EUROPE LIMITED MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu(5,5 meg)ipolvere esolv;per sol iniett1flaccnelrio halveret1 flaconcina. sol 1 mil'uso 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere+10 flaconcini solv uso 
sottocutaneo sottocutaneo 
GONAL-F GONAL-F 
MERESSERONO: EUROFELMITED MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu(5.5 meg) polvere e solv:per sal iniett'3:flaconcin polverst+3 flaconcini solv:1:mliusò 1050 iu/1,75ml (77 mcg/1,75 ml) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+1 sir preriemp. 
sprtociltango solv 2 ml+15 sir uso sc 
| S2/1 s2 
GONAL-F GONAL-F 
MERCIGSERONO ECHORE LIMIED MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu (5,5 meg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini polvere+S flaconcini solv 1 ml uso 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 1 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo sottocutaneo 
GONAL-F GONAL-F 
MERCISSERONO EORORELIMITED MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere+10 flaconcini solv 1 ml uso 37,5 iu (2,8 meg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini polvere + 5 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo <ottocutaneò 
| S2/1 s2 
GONAL-F GONAL-F 
MERCIGSFRONO:E IRORE LIMITER MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 iu polvere e solv per sol iniett 1 fiala polvere+1 fiala solv 1 ml uso sottocutaneo 37,5 iu (2,8 mcg) polvere e salv per sol iniett 10 flaconcini polvere +10 sir preriemp solv 1 ml uso 
I S2 sottocutaneo 


— 235 —È 
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GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 1 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu (5,5 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini polvere + 5 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu (5,5 mcg) polvere e soly per sol iniett 10 flaconcini polvere + 10 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo 


| s2 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 1 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo 


| S2 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini polvere + 5 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 iu (11 mcg) polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere + 10 sir preriemp solv 1 ml uso 
sottocutaneo 


| 52 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
450 iu/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+1 sir preriemp.}: 
ml+6 sir uso sottocutaneo P 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED ue ‘n 
300 iu/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) polvere e solv per sol iniett 1 flaconcinò polvere +7 sir preriémp +4 | 
sir uso sottocutaneo 3 


| 82 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
300 iu/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) sol iniett 1 cartuccia in 1 penna preriemp + 5 aghi uso sottocutaneo 


| s2 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
450 iu/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) sol iniett 1 cartuccia in 1 penna preriemp + 7 aghi uso 
sottocutaneo 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
900 iu/1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) sol iniett 1 cartuccia in 1 penna preriemp + 14 aghi uso 
sottocutaneo 


52 


GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING S.P.A. 
1 sir preriemp di polvere + ] sir preriempita di 1 ml di solv da 3,75 mg 


s2 


GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING S.P.A. 
3 sir preriemp di polvere + 3 sir preriempite di 1 ml di solv da 3,75 mg 


S2 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
10.000 u.i./1 ml polvere e solv per sol iniett per uso im o sottocutaneo 1 flaconcino + 1 fiala solv 


da 1ml 
| 52 
GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
250 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi 
ciascuna 
| 52 
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GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
1000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi 
ciascuna 


| s2 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
2000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi 
ciascuna 


| s2 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
5000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 1 sir preriemp di solv con 2 aghi 


| 52 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
250 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita 
di solvente con 2 aghi 


| 52 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L, 
1000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere+1 siringa 
preriempita di solvente con 2 aghi 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
2000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere+1 siringa 
preriempita di solvente con 2 aghi 


s2 


goserelina 
s2 


.GOSURAN 


GENETIC S.P.A, 
2,5 mg compressa rivestita con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s4 


igrelina (vedi ”“GHS”) 


s2 


GRISET 
GENETIC S.P.A. 
1 mg compresse rivestite 28 compresse 


S4 


GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
2,5 mg compresse 30 compresse divisibili 


GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A, 
2,5 mg/ml gocce orali, sol flacone 30 ml 


GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
5 mg/2 ml sol iniett 6 fiale da 2 ml 


hCG (vedi “gonadotropina corionica”) 
s2 


HEMANGIOL 
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 
3,75mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 120 ml + siringa (pp) - 1 flacone 


Il P2 


HERZAPLUS 
EPIFARMA S.R.L 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


S5 


HERZAPLUS 
EPIFARMA S.R.L 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


S5 


hGH (somatropina) 
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HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg-polvere per inalazione capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 
inalatore 


| 53 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 
inalatore 


| S3 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pyvc) 2 x (30 capsule 
+1 inalatore) 


| $3 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule 
+1 inalatore) 


| 53 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg-polvere per inalazione capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule 
+1 inalatore) 


| 53 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mceg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 
inalatore 


| 53 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 
inalatore d 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD di , 
300 meg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blistet (pa/alu/pvc) 2 x (30 capsule 
+1 inalatore) 


| 853 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg-polvere per inalazione capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule 
+1 inalatore) 


| S3 


HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg-polvere per inalazione capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule 
+1 inalatore) 


S3 


HIZAAR 
MSD ITALIA S.R.L. 
50 mg+ 12,5 mg compresse rivestite 14 compresse 


S5 


HIZAAR 
MSD ITALIA S.R.L. 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


S5 


HIZAAR 
MSDITALIA S.R.L. 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


S5 


HIZAAR 
MSD ITALIA S.R.L. 
50 + 12,5 mg compresse rivestite 28 compresse 


S5 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
40 u/ml sol iniett 1 flacone 10 ml 


s4 
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HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
100 u/ml sol iniett ] flacone 10 ml 


S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml 


s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
pen 100 u/ml sol iniett 5 penne preriemp 3 ml 


s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
100 u/ml soluz. iniett 5 cartucce 3 ml imiv 


S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc 


s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sc 


s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
npl 100 u/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sc 


s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sc 


S4 


HUMALOG 
©. ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix50 100:u/mI‘sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc 


S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
npl 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sc 


S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
npl 100 u/mI pen sosp iniett 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 100 u/ml humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso 
sc 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 100 u/ml humaiect sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso 
sc 


S4 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
npl 100 u/ml humaject sosp iniett 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 
S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
humaject 3 ml 100u/ml sel per uso iniett 5 cartucce in iniettore monouso uso im e sc 


s4 
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HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
kwikpen 100 u/mI soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
kwikpen 100 u/mI sol iniett - uso sottocutaneo o ev - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 5 penne 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BY 
kwikpen 100 u/mI soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
kwikpen 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 2x5 penne 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 kwikpen 100 u/ml sospensione inietta bile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 5 penne 


| s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 kwikpen 100 u/ml sospensione inietta bile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne È 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


mix 25 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro}in penna preriemp 3 ml 


(3,5mg/ml) 2x5 penne 
| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 kwikpen 100 u/mI sospensione inietta bile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne 


| s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BY 
mix 50 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 2x5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BY 
npl kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
npl kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 5 penne 


| s4 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
kwikpen 100 u/mI sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 2x5 penne 


| S4 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne 
I s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 5 


cartucce 
| S4 
HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV 

basal 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 5 cartucce 
| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal pen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 
in penna preriempita 5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal pen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) in penna 
preriemp 5 penne 


| S4 


HUMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV 

basal 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/mi) 2x5 

cartucce 

S4 

UMALOG 

ELI LILLY NEDERLAND BV 

basal.100'u/fm] sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/mI) 2x5 cartucce 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal pen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 penne 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal pen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 
mg/ml) 2x5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5 mg/ml) 5 penne 

I s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 penne 

| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5 mg/ml) 2x5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
200 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
kwikpen 3 ml - 5 penne preriempite 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml 


| s2 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente 
| 52 


HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
6 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 6 mg di polvere + 1 sir preriempita da 
3,17 ml di soly 


| 52 


HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
12 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 12 mg di polvere + 1 sir preriempita da 
3,15 ml di soly 


| s2 


HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
24 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 24 mg di polvere + 1 sir preriempita da 
3,15 ml di solv 


s2 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
r1 flac. 10 ml 100 u/ml 


SA 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
i flacone 10 ml 100 u/ml 


SA 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
U flacone 10 ml 100 u/ml 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
30/70 flacone 10 ml 100 u/ml 


s4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
| flacone 10 ml 100 u/ml 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
10/90 flacone 10 ml 100 u/ml 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
20/80 flacone 10 ml 100 u/ml 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
40/60 flacone 10 ml 100 u/ml 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
10/90 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 


SA 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
40/60 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.A. 
50/50 1 flac, 10 ml 100ui/ml 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
i5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


SA 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
r5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
10/90 5 cartucce ml 100 u/ml 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
20/80 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
30/70 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


Serie generale - n. 206 


S4 


SA 


s4 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
40/60 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
50/50 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
50/50 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 


s4 


s4 


s4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
i-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/mI 


HUMULIN 


ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
r-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/ml 


S4 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
10/90-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
20/80-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/mI 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
30/70-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 


S4 


S4 


S4 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
40/60-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/mI 


HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
50/50-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/mI 


IALUTIM 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
0,5 % collirio, sol 20 contenitori monodose 0,35 ml 


IBET 
BF RESEARCH S.R.L. 
1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


IBET 
BF RESEARCH S.R.L. 
4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


S4 


s4 


P2 


s9 


59 


ibopamina 
I 


S6 


4-9-2017 


IBUGRIPPEX 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IBUGRIPPEX 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IBUGRIPPEX 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IBUGRIPPEX 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S6 


56 


S6 


S6 


IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA BOEHRINGER INGELHEIM 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pve/pvdc-al 


IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA BOEHRINGER INGELHEIM 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 


IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA 
WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH 


56 


S6 


200 mg +30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pp/copolimero di pe e 


olefine cicliche/pp-al 


IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA 
WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH 


200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pp/copolimero di pe e 


olefine cicliche/pp-al 


IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA . 
WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE:GMBH 
200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pve/pctfe-al 


IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA 
WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH 
200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pvc/petfe-al 


IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 


IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 


IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 


S6 


S6 


S6 


59 


s9 


S9 


IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 


IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
10 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 


IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
10 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 


IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg compresse 20 compresse in contenitore Idpe/hdpe 


s9 


s9 


59 


s9 


—. dan —| 
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IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 


20 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 


Serie generale - n. 206 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


| s9 
idroclorotiazide 
S5 
idrocortisone 
I 59 
idroflumetazide 
S5 
idromorfone 
| S7 
IDROQUARK 
POLIFARMA S.P.A. 
2,5mg+12,5mg compresse 14 compresse 
S5 
IDROQUARK 
POLIFARMA S.P.A. 
5mg+25mg compresse 14 compresse 
S5 
idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina) 
| S6 
IDROTENS 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
8 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 
IDROTENS 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
8 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
IDROTENS 
SO:SEPHARM.S.R.L..SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
16 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sh 
IDROTENS 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
16 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pyvc//alu) 14 compresse 


S5 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse 


55 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all)} 30 compresse 


S5 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse 


S5 
IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56x1 
compresse 
S5 
IFIRMACOMBI 


KRKA D.D. NOVO MESTO 


IFIRMACOMBI 


KRKA D.D. NOVO MESTO 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pyvc//alu) 90 compresse 


S5 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 


S5 


4-9-2017 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 98 compresse 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IGROSELES 
UCB PHARMA S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


S5|III P2, 55 
IFIRMACOMBI IGROSELES 
KRKA D.D. NOVO MESTO UCB PHARMA S.P.A. 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 50 mg + 12,5 mg compresse28 compresse 
S5 | III P2,55 
IFIRMACOMBI IGROTON 
KRKA D.D. NOVO MESTO AMDIPHARM LTD 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 28 compresse 25 mg compresse 30 compresse 
S5 S5 
IFIRMACOMBI IGROTON LOPRESOR 
KRKA D.D. NOVO MESTO DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 30 compresse 25 mg + 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 
S5 II P2,55 
IFIRMACOMBI IMOLAST 
KRKA D.D. NOVO MESTO GENETIC S.P.A. 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse 0,005%+0,5% collirio, sol 30 contenitori mondose da 0,1 ml 
S5 | Ill P2 
IFIRMACOMBI IMOLAST 
KRKA D.D. NOVO MESTO GENETIC S.P.A. 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56x 1 0,005%+0,5% collirio, sol 1 flacone da 2,5% 
compresse Il P2 
S5 
IMPLICOR 
IFIRMACOMBI LES LABORATOIRES SERVIER 


KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 


$5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 90 compresse: 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


S5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 


S5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse 


S5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 30 compresse 


S5 
IFIRMACOMBI 


KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 56 compresse 


55 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 56 x 1 compresse 


S5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 84 compresse 


S5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 90 compresse 


S5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 98 compresse 


S5 


55, 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/fpre/falu) 98 compresse: 


50mg/5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


Il P2 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


Il P2 


IMPLICOR 
“© LESLABORATOIRES SERVIER 
50mg/5ma:compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


P2 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister puc/pvdc/al confezione calendario 


Il P2 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/5mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


Ill P2 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


Ill P2 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario 


Il P2 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister in flacone hdpe 


Il P2 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


Il P2 
IMPLICOR 


LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 


Serie generale - n. 206 


calendario S5 
Ill P2 
INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
IMPLICOR MYLAN S.P.A. 
LES LABORATOIRES SERVIER 1,5 mg compresse rivestite con film ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione S5 
calendario 
Il P2 | INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
INASAL 1,5 mg compresse rivestite con film a ril prolungato 90 compresse in blister pvc/al 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI S5 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml 
53 | INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
INCRELEX 1,5 mg compresse rivestite con film a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 
IPSEN PHARMA S5 
10 mg/ml sol iniett - uso sottocutaneo fiala (vetro) 1 fiala 4 ml 
S2 | INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLANS.P.A. 
indacaterolo 1,5 mg compresse rivestite con film a ril prolungato 10 compresse in blister pve/al 
53 S5 
indapamide INDAPAMIDE PENSA 
55 PENSA PHARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite 20 compresse 
INDAPAMIDE ACTAVIS S5 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
1,5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister al/pvc INDAPAMIDE PENSA 
S5 PENSA PHARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 
INDAPAMIDE ACTAVIS S5 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
1,5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister al/pvc INDAPAMIDE PENSA 
55 PENSA PHARMA S.P.A, 
2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 
INDAPAMIDE ACTAVIS . S5 
ACTAVIS GROUP PTC EHF È, 
1,5 mg compresse a ril prolungato 15 compresse in blister al/pvc . INDAPAMIDE SANDOZ 
65°] SANDOZS.RA. 
2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 
INDAPAMIDE ACTAVIS nega il S5 
ACTAVIS GROUP PTC EHF I 
1,5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister al/pvc i..indenololo 
S5 | Il P2 
INDAPAMIDE ACTAVIS INDERAL 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ASTRAZENECA S.P.A. 
1,5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister al/pvc 40 mg compresse 30 compresse 
S5 | II P2 
INDAPAMIDE ACTAVIS INDERAL 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ASTRAZENECA S.P.A, 
1,5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister al/pvc 40 mg compresse 50 compresse 
S5 | II P2 
INDAPAMIDE ACTAVIS INIBACE PLUS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ROCHE S.P.A. 
1,5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister al/pvc 5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
S5 S5 
INDAPAMIDE ACTAVIS inibitori della miostatina 
ACTAVIS GROUP PTC EHF S4 
1,5 mg compresse a ril prolungato 90 compresse in blister al/pvc 
S5 | INITISS PLUS 
CRINOS S.P.A. 
INDAPAMIDE ACTAVIS 5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
ACTAVIS GROUP PTC EHF S5 
1,5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister al/pvc 
S5 | INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. 
INDAPAMIDE DOC GENERICI 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
DOC GENERICI SRL S5 
1,5 mg compresse a ril prolungato rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 | INSPRA 
PFIZERITALIA SRL. 
INDAPAMIDE DOC GENERICI 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 
DOC GENERICI SRL S5 
1,5 mg compresse a ril prolungato rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 | INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. 
INDAPAMIDE DOC GENERICI 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
DOC GENERICI SRL S5 
1,5 mg compresse a ril prolungato rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 
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INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. 
50 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
INSPRA INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
INSPRA INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pve/al 50 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
INSPRA INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
INSPRA INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in blister pvc/al 25 mg compressse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
INSPRA INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/al 25 mg compressse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
INSPRA INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al 50 mg compressse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
55 S5 
INSPRA INSPRA 
PFIZERITALIA S.R.L. PFIZERITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in blister pvc/al 50 mg compressse rivestite con film 290x1 compresse in blister pvc/al 
S5 
] k 
INSPRA . INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. | “ TAKEDA PHARMA A/S 
25 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in blister pvc/al a | 50 meg/dase =spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 
(65: | 4 # È S7 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 
SS | II 57 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 
S5 | II S7 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 100 meg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 
S5 | Il 57 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 
S5 | II S7 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 100 meg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 
S5 (II S7 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 
S5 | Il 57 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al 200 megrdose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 
S5 | II S7 
INSPRA INSTANYL 
PFIZERITALIA S.R.L. TAKEDA PHARMA A/S 
50 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in blister pvc/al 200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 
S5 | Il 57 
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INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 2 contenitori spray rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) 3ml 6 cartucce 
| S7 S4 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 6 contenitori spray basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 6 cartucce 
I 57 S4 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/! SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 8 contenitori spray comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 6 cartucce 
I S7 S4 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 10 contenitori spray comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 6 cartucce 
| S7 S4 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 2 contenitori spray comb 50 100 ui/m] sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 6 cartucce 
I 57 s4 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 6 contenitori spray rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) 3ml 9 cartucce 
I S7 sa 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 8 contenitori spray basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 9 cartucce 
I 57 s4 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 10 contenitori spray comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 9 cartucce 
| ; S4 
i. 
INSTANYL ; INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S “ SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 2.contenitori spray 5 comb 25,100 ui/m] sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 9 cartucce 
| —. s4 
INSTANYL i..INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 6 contenitori spray comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 9 cartucce 
I 7 s4 
INSTANYL INSUMAN 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 8 contenitori spray rapid 100 ui/ml optiset sol iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3ml 6 
I S7 penne 
| s4 
INSTANYL 
TAKEDA PHARMA A/S INSUMAN 
200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 10 contenitori spray SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S7 basal 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3ml 
6 penne 
insulina e insulino-mimetici | S4 
S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH comb 15 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 
rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) 3ml 3 cartucce 3ml 6 penne 
s4 |! S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND'GMBH 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3ml 3 cartucce comb 25 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 
3ml 6 penne 
S4 
| S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 3 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 50 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 
3ml 6 penne 
INSUMAN | SA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 3 cartucce INSUMAN 
S4 SANOFIFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3ml 3 cartucce 


S4 


rapid 100 ui/ml optiset sol iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3ml 9 
penne 


| S4 
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INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3ml comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce 
9 penne S4 
| s4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce 
comb 15 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta S4 
3ml 9 penne 
| S4 | INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
INSUMAN comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH S4 
comb 25 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 
3ml 9 penne INSUMAN 
| s4 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce 
INSUMAN SA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 100 ui/ml optiset sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta INSUMAN 
aml 2 penne SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 3 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce 
s4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 4 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 5 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce 
S4 
INSUMAN L 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 6 cartucce “. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25,100 ui/m] sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce 
i S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 9 cartucce * SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 10 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 3 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 4 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlick 3ml 5 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce 
S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce 


S4 
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INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo - 1 fiala da 5 ml comb 25 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid 100ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 
s4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml comb 50 - 4Qui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 
i S4 
i. 
INSUMAN ; INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH “ SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da'3 ml 7 comb 50.-40ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 
. CSA | . i S4 
INSUMAN i..INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH i SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml infusat - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 3 fiale da 10 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml infusat - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3,15 ml 
S4 s4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFIFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 
S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 
s4 s4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 
S4 S4 
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Serie generale - n. 206 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 
3 iniettori 3 ml 


I s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 
4iniettori 3 ml 


| S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 
5 iniettori 3 ml 


| s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . 
rapid - 100 iu/ml - optiset,sol iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso: 
10 iniettori 3 ml 


| e 154 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 3 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 4 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 5 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 iu/ml - optiset, sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 10 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett- uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 3 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 4 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 5 iniettori 3 ml 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 10 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 3 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 4 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 5 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 10 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 3 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 4 iniettori 3 ml 


L- s4 


INSUMAN 
SANQFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 5 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 10 iniettori 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 
ml 3 penne preriemp 


| S4 


INSUMAN 
SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 
ml 4 penne preriemp 


| S4 


INSUMAN 
SANOFLFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 
ml 5 penne preriemp 


| S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 
ml 6 penne preriemp 


| s4 


INSUMAN 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 
ml 9 penne preriemp 


| s4 


4-9-2017 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 206 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 
ml 10 penne preriemp 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 4 penne preriemp 


| S4 || S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
3 ml 3 penne preriemp (solostar) 3 ml 5 penne preriemp 
| S4 || S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
3 ml 4 penne preriemp (solostar) 3 ml 6 penne preriemp 
| S4 || S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
3 ml 5 penne preriemp (solostar) 3 ml 9 penne preriemp 
| S4 (| S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
3 ml 6 penne preriemp (solostar) 3 ml 10 penne preriemp 
| S4 || S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
3 ml 9 penne preriemp (solostar) 3 ml 3 penne preriemp 
| S4 || S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostarì 1 comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
3 ml 10 penne preriemp (|. Solostan)3ml4penne preriemp 
I St s4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ci SE. SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) în petina pre-riempità | comb 50100 ùi/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 3 penne preriemp (solostar) 3 ml 5 penne preriemp 
| 84.1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 4 penne preriemp (solostar) 3 ml 6 penne preriemp 
| S4 || S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 5 penne preriemp (solostar) 3 ml 9 penne preriemp 
| S4 || S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 6 penne preriemp {solostar) 3 ml 10 penne preriemp 
| S4 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFIFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -flaconcino (vetro)-5 ml- 1 flaconcino 
(solostar) 3 ml 9 penne preriemp S4 
| S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -flaconcino (vetro)-5 ml- 5 flaconcini 
comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita S4 
(solostar) 3 ml 10 penne preriemp 
| S4 | INSUMAN 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
INSUMAN comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-3 cartucce 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH S4 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 3 penne preriemp INSUMAN 
| s4 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-4 cartucce 
S4 


4-9-2017 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-5 cartucce 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-6 cartucce 


s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-9 cartucce 


s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-10 cartucce 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(optiset)-3 ml-3 penne pre-riempite 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(optiset)-3 ml-4 penne pre-riempite 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(optiset)-3 ml-5 penne pre-riempite 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(optiset)-3 ml-6 penne pre-riempite 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(optiset)-3 ml-9 penne pre-riempite 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(optiset)-3 ml-10 penne pre-riempite 


s4 
INSUMAN 


SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) per opticlik -3 ml-3 cartucce 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) per opticlik -3 ml-4 cartucce 


s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) per opticlik -3 ml-5 cartucce 


s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) per opticlik -3 ml-6 cartucce 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) per opticlik -3 ml-9 cartucce 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro) per opticlik -3 ml-10 cartucce 


S4 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml-sosp iniett-uso sottocutaneo-cartuccia(vetro)in penna preriemp(solostar)- 
3ml 5 penne preriemp 


| s4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempîta 
(solostar) - 3 ml 6 penne pre-riempite 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempîta 
(solostar) - 3 ml 9 penne pre-riempite 


INSUMAN 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) - 3 ml 10 penne pre-riempite 


S4 


INSUMAN 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev - flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino 


S4 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev - flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 


s4 


INSUMAN 
SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino 


S4 


. INSUMAN 


SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 


s4 


INSUMA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 1 laconcino 


S4 


INSUMAN 
SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 


s4 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
3mg capsule rigide a ril modificato 90 capsule in blister al/pvc/pvdc 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
3mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule in blister al/pvc/pvde 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
3mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister al/pve/pvde 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
3mg capsule rigide a ril modificato 50 capsule in blister al/pvc/pvdc 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
3mg capsule rigide a ril modificato 120 capsule in blister al/pvc/pvdc 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
2 mg/dose schiuma rettale 1 contenitore sottopressione in al da 14 erogazioni + 14 applicatori 
in pvc 


Il s9 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
2mg/dose schiuma rettale ] contenitore sottopressione in al da 14 erogazioni + 14 applicatori in 
pvc confezione ospedaliera 


Il s9 


INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
2mg/dose schiuma rettale 2 contenitori sotto pressione in al da 14 erogazioni + 2x14 applicatori 
in pvc 


I s9 


INTESTICORTMONO 
DR. FALK PHARMA GMBH 
9 mg granulato gastroresistente 15 bustine in pes/al/pe 


INTESTICORTMONO 
DR. FALK PHARMA GMBH 
9 mg granulato gastroresistente 20 bustine in pes/al/pe 


INTESTICORTMONO 
DR. FALK PHARMA GMBH 
9 mg granulato gastroresistente 30 bustine in pes/al/pe 


INTESTICORTMONO 
DR. FALK PHARMA GMBH 
9 mg granulato gastroresistente 50 bustine in pes/al/pe 


INTESTICORTMONO 
DR. FALK PHARMA GMBH 
9 mg granulato gastroresistente 60 bustine in pes/al/pe 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione 


$3 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi 


S3 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
ciascuno 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
ciascuno 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 meg/6 meg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 
120 erogazioni 


| 53 
INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni 
| 53 
INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni 
| 53 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 
contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 
120 erogazioni 


| 53 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno 


| S3 


INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno 


S3 


IPAMIX 
VISUFARMA S.P.A. 
50 confetti mg 2,5 


S5 


ipamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
s2 


IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
CIPLA EUROPE NV 
0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 10 fiale da 2,5 ml in ldpe 


S3 


IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
CIPLA EUROPE NV 
0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 20 fiale da 2,5 ml inldpe 


S3 


IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
CIPLA EUROPE NV 
0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 80 fiale da 2,5 ml in ldpe 


53 


{IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 


CIPLA EUROPENV 
0;5:mg/2,5.mg.soluzione.per nebulizzatore 100 fiale da 2,5 ml in ldpe 


S3 


IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
CIPLA EUROPE NV 
0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 40 fiale da 2,5 ml in ldpe 


S3 


IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
CIPLA EUROPE NV 
0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 60 fiale da 2,5 ml in ldpe 


53 


IPERSART 
S.F. GROUP S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 
IPERSART 


S.FE. GROUP S.R.L. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


55 


IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 20 fiale steri-neb 


S3 


IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 60 fiale steri-neb 


53 


IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 5 fiale steri-neb 


S3 


IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 10 fiale steri-neb 


S3 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 


0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 15 fiale steri-neb 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
10mg/100mg capsule 30 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 


Serie generale - n. 206 


S3 | Il P2 
IPRAMOL IQUOR 
TEVA ITALIA S.R.L. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 285 fiale steri-neb 5mg/75mg capsule 90 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
53 | Il P2 
IPRAMOL IQUOR 
TEVA ITALIA S.R.L. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 30 fiale steri-neb 10mg/75mg capsule 90 capsule in blister aclar/pve/al/pve 
S3 | II P2 
IPRAMOL IQUOR 
TEVA ITALIA S.R.L. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 40 fiale steri-neb 5mg/100mg capsule 10 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
S3(Il P2 
IPRAMOL IQUOR 
TEVA ITALIA S.R.L. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 50 fiale steri-neb 5mg/100mg capsule 56 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
s3| P2 
IPRAMOL IQUOR 
TEVA ITALIA S.R.L. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore 2 x 30 fiale steri-neb 5mg/100mg capsule 60 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
s3| Il p2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
5mg/75mg capsule 14 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 5mg/100mg capsule 90 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
Il P2 | Il P2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
5mg/75mg capsule 28 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 5mg/100mg capsule 98 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
Il (IH P2 
] & 
IQUOR . IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. | “BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
5mg/75mg capsule 30 capsule in blister aclar/pvc/al/pve a | 5mg/100mqg capsule 100 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
Il RE i È dt P2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
10mg/75mg capsule 14 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 10mg/100mg capsule 10 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
Il P2| dll P2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
10mg/75mg capsule 28 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 10mg/100mg capsule 56 capsule in blister aclar/pyc/al/pve 
Il P2.| ll P2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
10mg/75mg capsule 30 capsule in blister aclar/pvc/al/puc 10mg/100mg capsule 60 capsule in blister aclar/pyc/al/pve 
Il P2 | Il P2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
5mg/100mg capsule 14 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 10mg/100mg capsule 90 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
Il P2 | Il P2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A, 
5mg/100mg capsule 28 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 10mg/100mg capsule 98 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
Il P2. Il P2 
IQUOR IQUOR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
5mg/100mg capsule 30 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 10mg/100mg capsule 100 capsule in blister aclar/pvc/al/pve 
Il P2| I P2 
IQUOR IRBEDIUR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BENEDETTI & CO. S.P.A. 
10mg/100mg capsule 14 capsule in blister aclar/pve/al/pve 150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 S5 
IQUOR IRBEDIUR 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. BENEDETTI & CO. S.P.A. 
10mg/100mg capsule 28 capsule in blister aclar/pve/al/pve 300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 s5 


4-9-2017 


IRBEDIUR 
BENEDETTI & CO, S.P.A. 
300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pa/al/pve/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
89 S5 
HEGL (se 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO . TRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pa/al/pwé/al a 300 mg/12,5 mg'compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
i (65: | s È S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO i..IIRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 55 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 


Serie generale - n. 206 


— 9842 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI i IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL | © EGS.PA. 
150 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al a 150 mg/12:5 mqg'compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
DE | Lr s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvcdc-al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.PA. 
300 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvelc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 55 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.PA. 
300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN 
LUPIN (EUROPE) LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN 
EG S.P.A. LUPIN (EUROPE) LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EG S.P.A. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EG S.P.A. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EG S.P.A. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EG S.P.A. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EGS.PA. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
i S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN . IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
LUPIN (EUROPE) LIMITED “© MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 7 300 mg/12,5 mg'compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
Toy 65: | È S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN i..IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MYLANS.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
55 55 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
LUPIN (EUROPE) LIMITED MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister monodose ambra/aclar/pyc-al 300 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister ambra/aclar/pve-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister monodose ambra/aclar/pvc-al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 300 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN . IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. © MYLANSP.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12;5 mqg'compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 
È det S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister monodose ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvdc/pvce/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 55 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
i S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS . TRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. © MYLANSP.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 7 300 mg25:mg'compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 
Ty 65: | E S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS i..IIRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 55 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pyc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1] compresse in blister pvc/aclar/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvdc/pvc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pydc/al 


DE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


S5 


S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLANS.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


S5 


S5 


S5 


S5 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


| S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLANS.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
pvdc/al 


| S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLANS.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
pvdc/al 


S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvelc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIA ZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN SPA. 


_ 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


IRBESARTAN:E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN.S.P.A; 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLANS.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 


55 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
pvdc/al 

| S5 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
pvdc/al 

| S5 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLANS.R.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLANS.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pve/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
LAI S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA . IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. © SANDOZS.PA. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pve/pvac/al a 150 mg/12.5 mqg'compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Tg (85: | s E S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA i..IIRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLANS.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
pvdc/al S5 
| S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA SANDOZ S.PA. 
MYLANS.P.A. 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ S5 
pvdc/al 
S5 | IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 
RANBAXY ITALIA S.P.A. S5 
150 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 | IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
RANBAXY ITALIA S.P.A. S5 
150 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 | IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
RANBAXY ITALIA S.PA. S5 
150 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 | IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
RANBAXY ITALIA S.P.A. S5 
150 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc (triplex)/al 
S5 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
i S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. | © SANDOZS.PA. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al:: a 300 mg/25:mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 
DE | Di & 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 55 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
i S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ . TRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. © SANDOZS.PA. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pydc/al a 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
Hg (65: | s E S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i..IIRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 150mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/pe/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 300mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/pe/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 300mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/pe/pvc/al 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 150 mg/12,5mg-compressa-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) -14 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. SANOFL-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 
S5 55 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 
S5 S5 
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IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFFAVENTIS GROUPE 


Serie generale - n. 206 


300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFL-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFL-AVENTIS GROUPE 
300mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvec/all) - 84 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 150 mg/12,5mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 150 mg/12,5mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 
sO (- S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE | © SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all)- 56x1 compresse: i 300 mg/12,5rng*= compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 
Su (65: | s E S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 300 mg/12,5mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 300 mg/25mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 300 mg/25mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA PHARMA B.V. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA PHARMA B.V. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA PHARMA BV. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 
S5 55 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA PHARMA B.V. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA PHARMA BV. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 
S5 S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. 


150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. 


150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 
S5 


blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. 


150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. 


150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


Serie generale - n. 206 


blister (alu/alu) 100 compresse 


S5 


blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose 


S5 unitaria) 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse TEVA PHARMA BV. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pve/pvdc/alu) 7 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse TEVA PHARMA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse TEVA PHARMA BV. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse TEVA PHARMA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 50x 1 compresse TEVA PHARMA BV. 
(dose unitaria) 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA BV. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 7 compresse gg: 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 
86.1 S5 
. 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA FIRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. 7 TEVA PHARMA'B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu}T4.compresse ; sei 300mg/1 2:5mg:-.compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 
s5 | S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA BV. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 15 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 20 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 28 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 30 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 
55 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse 
S5 (dose unitaria) 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 60 compresse TEVA PHARMA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 7 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 90 compresse TEVA PHARMA B.\. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 14 compresse 
55 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 98 compresse TEVA PHARMA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 15 compresse 


S5 


4-9-2017 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. 


300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


blister (alu/alu) 20 compresse 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. 


300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - 


Serie generale - n. 206 


blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 


S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA BV. 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 28 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 
55 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 30 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pve/pvdc/alu) 100 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA B.V. 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pve/pvdc/alu) 50 x 1 compresse 
S5 (dose unitaria) 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 60 compresse TEVA PHARMA BV. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 7 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 90 compresse TEVA PHARMA B.V. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 14 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 98 compresse TEVA PHARMA BV. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 15 compresse 
S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 100 compresse TEVA PHARMA B.V. 
Gi 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 20 compresse 
I ss 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA i - 
TEVA PHARMA B.V. | IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 50:% 1 compresse:(dose TEVA PHARMA B.V. 
unitaria) ona è | + 300mg/25mg:= compressa. rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 28 compresse 
S5 | S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA BV. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 30 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 60 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA B.V. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 90 compresse 
S5 55 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 98 compresse 
S5 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. TEVA PHARMA BV. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pve/pvdc/alu) 30 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 100 compresse 
55 55 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. TEVA PHARMA B.V. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose 
S5 unitaria) 
| S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse TEVA PHARMA B.V. 
S5 150 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 
compresse 
| S5 


— 263 —É 
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IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA BV. 


300 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 


compresse 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA PHARMA B.V. 


S5 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 


compresse 


isoetarina 


isometeptene 
| 


isoprenalina 
I 


ISOPRENALINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
0,2 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 


ISOPRENALINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


ISOPRENALINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


ISOPRENALINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


ISOTOL 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
sol. x fleb. 250 ml 


ISOTOL 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20% 


istrelina 


IVREX 
CRINOS S.P.A. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


S5 


S3 


S6 


56 


S6 


56 


S6 


SE 


S5 


S5 


s2 


S5 


IVREX 
CRINOS S.P.A. 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


JEXT 
ALK-ABELLÒ A/S 
300 microgrammi sol iniett 1 penna preriemp 


JEXT 
ALK-ABELLÒ A/S 
150 microgrammi sol iniett 1 penna preriemp 


JEXT 
ALK-ABELLÒ A/S 


JEXT 
ALK-ABELLÒ A/S 


150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite 


300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite 


S5 


S6 


56 


S6 


S6 
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| 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse 


JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
10 mg compresse 25 compresse 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P. 
8 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 


Serie generale - n. 206 


S6 


56 


S7 


S7 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.PA. 
8 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 


57 


S7 


57 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
© JANSSENCILAGS.P.A. 
8 mg compresse‘ ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 


S7 


S7 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P. 
8 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.PA. 
8 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 


57 


S7 


57 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.PA. 
16 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 


S7 


S7 


57 


S7 


57 


4-9-2017 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 


Serie generale - n. 206 


| S7| II S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.PA. JANSSEN CILAG S.PA. 
16 mg compressea ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 
I S7 | Il 57 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 
I S7| II S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar 
| S7II S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 
| S7 | Il 57 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 
| S7( II S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.PA. JANSSEN CILAG S.PA. 
16 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 
| S7 | Il 57 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 
| S7 
] 6 
JURNISTA i JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. | © JANSSENCILAGS.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar a | 64 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 
I ES 4 4 #0 67 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 
| S7| II 57 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 
| S7| II S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.PA. JANSSEN CILAG S.PA. 
32 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 
I S7 | Il 57 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 
| S7| II S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 
| S7(II S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 
| S7 | Il 57 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar 
| S7| I S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.PA. JANSSEN CILAG S.PA. 
32 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 4 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in bliester pvc/aclar/al 
| S7 | Il 57 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 
JURNISTA KANRENOL 
JANSSEN CILAG S.P.A. TEOFARMA S.R.L 


4 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in bliester pvc/aclar/al 


25 mg compresse 20 compresse 


— 266 —| 


| S7 S5 
JURNISTA KANRENOL 
JANSSEN CILAG S.PA. TEOFARMA SRL. 
4 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in bliester pvc/aclar/al 200 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
| 57 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
I S7 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 
| S7 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
| 57 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 
| S7 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4mg compresse a ril prolungato 40 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister puc/pvdc-al 
| 57 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
I S5 
i. 
JURNISTA i KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. “ KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in bliester pvc/aclar/al a 8 mg/12,5-mg:compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
| der | Cat s5 
JURNISTA i... KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
I 57 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 
I S7 S5 
KADIUR KARBICOMBI 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg + 5 mg compresse rivestite con film20 compresse 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KADIUR KARBICOMBI 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg + 5 mg compresse rivestite con film30 compresse 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KALBI KARBICOMBI 
KEDRION S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
200 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KALBI KARBICOMBI 
KEDRION S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
250 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml + set infusionale 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 55 
KANRENOL KARBICOMBI 
TEOFARMA S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
200 mg/2 ml polvere e solv per sel iniett 6 flaconcini polvere + 6 fiale solv da 2 ml 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KANRENOL KARBICOMBI 
TEOFARMA SRL. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse 20 compresse 8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 


4-9-2017 


KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 
] k 
KARBICOMBI i KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO | “ KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 7 | 32 mg/12,5 mg'compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
65: ui - i S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pyc/pvdc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 55 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 S5 


4-9-2017 


KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 


Serie generale - n. 206 


Ri 


S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
S5 
i. 
KARBICOMBI i KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO © SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pvc/pvdc-al a 150 mg /12,5.mg 98 compresse in blister uso orale 
(85: | Ù È a S5 
KARBICOMBI i. KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFL-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 84 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 14 compresse 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 28 compresse 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFL-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 56 compresse 
S5 55 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 84 compresse 
S5 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 98 compresse 
S5 S5 


4-9-2017 


KARVEZIDE 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 56x 1 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


KUROVENT 
ITALCHIMICI S.P.A, 
12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 56 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 


Serie generale - n. 206 


SANOFL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett 4 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


S5 S3 
KENACORT KUROVENT 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. ITALCHIMICI S.P.A. 
40 mg/ ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 60 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
| 59 53 
KERLON KUROVENT 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. ITALCHIMICI S.P.A. 
20 mg compresse rivestite 28 compresse 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule in blister pvc/pvde + 1 inalatore 
Il P2 S3 
KESSAR KUROVENT 
ORION CORPORATION ITALCHIMICI S.P.A, 
10 mg compresse 30 compresse 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 120 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S4 S3 
KESSAR KUROVENT 
ORION CORPORATION ITALCHIMICI S.P.A. 
20 mg compresse 30 compresse 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 180 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
s4 S3 
KLOSTENAL KUROVENT 
BRACCO S.P.A. ITALCHIMICI S.P.A. 
3 mg schiuma rettale 1 flacone 35 ml + 14 cannule rettali 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
| s9 S3 
KLOSTENAL KUROVENT 
BRACCO S.P.A. ITALCHIMICI S.P.A. 
3 mg/60 ml sosp rettale 7 flaconi monodose + cannule rettali 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule in blister pvc/pvdc + 4 inalatori 
| 59 53 
KLUGEN KUROVENT 
GENETIC S.P.A. ITALCHIMICI S.P.A. 
150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule in blister pvc/pvde + 2 inalatori 
S3 
] k 
KLUGEN i KUROVENT 
GENETIC S.P.A. | © ITALCHIMICI S.P.A. 
300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse a | 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 500 capsule in blister pvc/pvde + 50 inalatore 
(65: | Ù - E S3 
KLUGEN KUROVENT 
GENETIC S.P.A. ITALCHIMICI S.P.A. 
300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 12 meg capsule rigide 50 capsule in blister pvc/pvdc 
S5 53 
KRUPLUS KUROVENT 
FARTO S.R.L.- FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO ITALCHIMICI S.P.A. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 12 mcg capsule rigide 60 capsule in blister pvc/pvdc 
S5 53 
KRUPLUS labetalolo 
FARTO S.R.L.- FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO Il P2 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
S5 | LANETIK 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
KRYPTOCUR 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. S5 
0,2 mg/dose spray nasale, sol 2 flaconi 10 g + 2 erogatori 
S2 LANTUS 
SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
KUROVENT 100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 5 ml uso sottocutaneo 
ITALCHIMICI S.P.A. S4 
12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 10 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S3 | LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
KUROVENT 100 iu/ml sol iniett 2 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 
ITALCHIMICI S.P.A. S4 
12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 20 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
53 | LANTUS 
SANOFLAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
KUROVENT 100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 
ITALCHIMICI S.P.A. 54 
12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 30 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S3 | LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
KUROVENT 100 iu/ml sol iniett 10 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 
ITALCHIMICI S.P.A. S4 
12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 50 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
53 | LANTUS 


S4 
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LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 3 ml 5 cartucce 


S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 3 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 4 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo 


S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 5 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml optiset sol iniett cartucce in 10 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo 


s4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - flaconcino 10 ml 1 flaconcino 


s4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 1 cartuccia 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 3 cartucce». 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 4 cartucce 


S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia vetro per opticlick 3 ml 5 cartucce 


S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 6 cartucce 


S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 8 cartucce 


S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 9 cartucce 


sa 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 iu/ml sol iniett in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 10 cartucce 


s4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 1 
penna preriemp 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 3 
penne preriemp 


S| 


DON 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 4 
penne preriemp 


| s4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp 


| I 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 6 
penne preriemp 


| S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 8 
penne preriemp 


| S4 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 9 
penne preriemp 


| S4 


LANTUS 
SANOFIL-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 10 
penne preriemp 


s4 


LASITONE 
SANOFIAVENTIS S.P.A. 
25 mg + 37 mg capsule rigide 20 capsule 


S5 


LASIX 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. 
25 mg: tompresse30 compresse 


S5 


LASIX 
SANOFLAVENTIS S.P.A. 
500 mg compresse20 compresse 


S5 


LASIX 
SANOFIAVENTIS S.P.A. 
250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale 
S5 


LASIX 
SANOFLAVENTIS S.P.A. 
10 mg/ml sol orale 1 flacone 100 ml 


55 


LASIX FIALE 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
20mg/2m] sol iniett 5 fiale da 2 ml 


S5 


LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio sol 1 flacone da 2,5ml in Idpe 


Il P2 


LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio sol 3 flaconi da 2,5ml in ldpe 


Il P2 


LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio sol 6 flaconi da 2,5ml in ldpe 


Il P2 


LATANOPROST E TIMOLOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone ldpe 2,5 ml 


Serie generale - n. 206 
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LATANOPROST E TIMOLOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in tre flaconi da 5 ml 


Serie generale - n. 206 


— Mi 


Il P2.| ll P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO DOC GENERICI LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

DOC GENERICI SRL SANDOZ S.P.A. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe 2,5 ml 50 microgrammi/mI + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in quattro flaconi da 5 ml 
Il P2| ll P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO EG LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone ldpe 2,5 ml 50 micragrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in cinque flaconi da 5 ml 
Il P2 | ll P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO EG LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in sei flaconi da 5 ml 
Il P2. Il P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO EG LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in sette flaconi da 5 ml 
Il P2.| ll P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone contagocce in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in otto flaconi da 5 ml 
Il P2 | Ill p2 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

MYLAN S.PA. SANDOZ S.P.A. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi contagocce in ldpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in nove flaconi da 5 ml 
Il P2 | Il P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

MYLAN S.PA. SANDOZ S.P.A. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi contagocce in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in dieci flaconi da 5 ml 
Il min Pz 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS -.LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 

MYLAN S.P.A. | © SANDOZS.PA. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone ldpe 2,5 ml a 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in dodici flaconi da 5 ml 
Il “Pi I Mr eil p2 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS L'ATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 

MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi ldpe 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2 | II P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 

MYLAN SPA. TEVA ITALIA S.R.L. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2 | ll P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO PENSA LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 

PENSA PHARMA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

50 microgrammi/ml + 5 milligrammi/ml collirio, soluzione 1 flacone in ldpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2 | Il P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 

PFIZER ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone in ldpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone in Idpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2| ll P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 

PFIZERITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2. Il Pai 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 

PFIZERITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi in ldpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 4 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2 | Il P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 

SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in un flacone da 5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2 | Il P2 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 

SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L 

50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in due flaconi da 5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 8 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Il P2 | II P2 
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LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA SR.L. 


50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 12 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
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LESAMOR 
CRINOS S.P.A, 
40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


— 272 —| 


Il P2 S5 
LATATIM LESAMOR 
SAFI SPA. CRINOS S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone Idpe 2,5 ml 40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 
Il P2 S5 
LATATIM LESAMOR 
SILELSPA. CRINOS S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi Idpe 2,5 ml 40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvde tristar 
Il P2 S5 
LATATIM LESAMOR 
SEI SPA. CRINOS S.P.A, 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi Idpe 2,5 ml 40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvde tristar 
Il P2 S5 
LENOXE LESAMOR 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) CRINOS S.P.A. 
100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 101 40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc tristar 
S2 S5 
LENOXE LESAMOR 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) CRINOS S.P.A. 
100% gas medicinale liquefatto 1 bombola alda21 40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvde tristar 
s2 S5 
LENOXE LESAMOR 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) CRINOS S.P.A. 
100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 51 80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 
52 S5 
LEPTOPROL LESAMOR 
SANDOZ S.P.A. CRINOS S.P.A. 
3,6 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 
i. 
LEPTOPROL i LESAMOR 
SANDOZ S.P.A. © CRINOSS.PA. 
3,6 mg impianto 2x1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/12,5mg*compresse 56 compresse in blister al/al 
E8Ì | Ù # ue S5 
LEPTOPROL i..L'ESAMOR 
SANDOZ S.P.A. CRINOS S.P.A. 
3,6 mg impianto 3 x 1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 
s2 S5 
LEPTOPROL LESAMOR 
SANDOZ S.P.A. CRINOS S.P.A. 
3,6 mg impianto 5 x 1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc tristar 
s2 S5 
LEPTOPROL LESAMOR 
SANDOZ S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 
52 S5 
LEPTOPROL LESAMOR 
SANDOZ S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 mg impianto 2x1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc tristar 
s2 S5 
LEPTOPROL LESAMOR 
SANDOZ S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 mg impianto 3x1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvde tristar 
s2 S5 
LEPTOPROL LESAMOR 
SANDOZ S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 mg impianto 5x1 impianto in sir preriemp con ago 80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/al 
52 55 
LESAMOR LESAMOR 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
LESAMOR LESAMOR 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 


S4 
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LESAMOR LETROZOLO ACTAVIS 
CRINOS S.P.A, ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
S5 S4 
LESAMOR LETROZOLO ACTAVIS 
CRINOS S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/pvdctristar 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/al 
S5 S4 
LESAMOR LETROZOLO ACTAVIS 
CRINOS S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/pvdctristar 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 
S5 S4 
LESAMOR LETROZOLO ACTAVIS 
CRINOS S.P.A, ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/pvdctristar 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
s5 sa 
LESAMOR LETROZOLO ACTAVIS 
CRINOS S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/pvdctristar 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5 s4 
LETRIX LETROZOLO ACTAVIS 
FARMA GROUP S.R.L. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
s4 s4 
LETRIX LETROZOLO AHCL 
FARMA GROUP S.R.L. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 
s4 S4 
LETROCET LETROZOLO AHCL 
RATIOPHARM GMBH ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 
s4 
] & 
LETROCET i LETROZOLO AHCL 
RATIOPHARM GMBH | © ACCORDHEALTHCARE LIMITED 
2,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al a | 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
Sd: Ù 4 S4 
LETROCET L'ETROZOLO AHCL 
RATIOPHARM GMBH ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 
s4 s4 
LETROCET LETROZOLO AHCL 
RATIOPHARM GMBH ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvdc 
s4 s4 
LETROCET LETROZOLO AHCL 
RATIOPHARM GMBH ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 
s4 s4 
letrozolo LETROZOLO AHCL 
S4 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 
LETROZOLO ACTAVIS s4 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al LETROZOLO AHCL 
S4 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 
LETROZOLO ACTAVIS sa 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al LETROZOLO AHCL 
S4 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 
LETROZOLO ACTAVIS S4 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al LETROZOLO AHCL 
S4 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pvdc 
LETROZOLO ACTAVIS sa 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al LETROZOLO BLUEFISH 
S4 BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in pvc/pe/pvdc/al 
LETROZOLO ACTAVIS s4 
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LETROZOLO BLUEFISH 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in pvc/pe/pvdc/al 
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LETROZOLO GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A, 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 


Serie generale - n. 206 


S4 S4 
LETROZOLO CRINOS LETROZOLO GERMED 
CRINOS S.PA. GERMED PHARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 S4 
LETROZOLO CRINOS LETROZOLO GERMED 
CRINOS S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 S4 
LETROZOLO CRINOS LETROZOLO GERMED 
CRINOS S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 S4 
LETROZOLO DOC GENERICI LETROZOLO GERMED 
DOC GENERICI SRL GERMED PHARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 S4 
LETROZOLO FIDIA LETROZOLO GERMED 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A, 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 
s4 S4 
LETROZOLO FIDIA LETROZOLO GERMED 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 S4 
LETROZOLO FIDIA 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A, LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al MYLAN S.P.A. 
- 2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc-al 
; sa 
LETROZOLO FIDIA (LA 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 7 MYLAN:SAO 
ceo 2,5"Mg comipresse.rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc-al 
| sa 
LETROZOLO FIDIA ; 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al MYLAN S.P.A. 
S4 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 
LETROZOLO FIDIA 
FIDIAFARMACEUTICIS:RA. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al MYLAN S.P.A. 
S4 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 
LETROZOLO FIDIA 
FIDIAIFARMACEUTICIS.RA. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al MYLAN S.P.A. 
S4 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 
LETROZOLO FIDIA 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al MYLAN S.P.A. 
S4 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 
LETROZOLO FIDIA 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al MYLAN S.P.A. 
S4 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 
LETROZOLO GERMED 
GERMED PHARMA S.A. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc MYLAN S.P.A. 
S4 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 
LETROZOLO GERMED 
SGERMED PHARMA S.P.A. LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc MYLAN S.P.A. 
s4 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 
LETROZOLO GERMED 
SERMED PHARMA S.P.A LETROZOLO MYLAN GENERICS 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc MYLAN S.P.A. 
S4 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 


S4 
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LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 
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LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 


Serie generale - n. 206 


S4 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S4 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in flacone hdpe 
S4 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in flacone hdpe 
S4 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLANS.R.A. MYLANS.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in blister pvc/pvdc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in flacone hdpe 
s4 s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/pvdc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in flacone hdpe 
s4 s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pvdc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
S4 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 2.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS i LETROZOLO MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. | © MYLANSP.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe a | 2.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
9, O sa 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN PHARMA 
MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 2.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
S4 s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone hdpe 2.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
s4 s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO PENSA 
MYLANS.P.A. PENSA PHARMA S.P.A 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S4 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
sa sa 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 s4 


LETROZOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S4 
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LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 
S4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
; S4 
i. 
LETROZOLO SANDOZ i LETROZOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pe/pyvdc/al” a 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
; 84: | Ù “ S4 
LETROZOLO SANDOZ i..L'ETROZOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S4 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister da 10x10 pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S4 s4 
LETROZOLO TECNIGEN LETROZOLO ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
S4 S4 
LETROZOLO TEVA leuprorelina 
TEVA ITALIA S.R.L. S2 
2,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/al 
S4 | LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
LETROZOLO TEVA 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro (penfill) 3 ml 1 cartuccia 
TEVA ITALIA S.R.L. S4 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
LETROZOLO TEVA 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro (penfill) 3 ml 5 cartucce 
TEVA ITALIA S.R.L. S4 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
LETROZOLO TEVA 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro (penfill) 3 ml 10 cartucce 
TEVA ITALIA S.R.L. S4 
2,5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | LEVEMIR 


NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (flexpen) 3 ml 1 penna 
preriempita 
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LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (flexpen) 3 ml 5 penne 
preriemp 
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LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (flexpen) 3 ml 10 penne 
preriemp 


| s4 


LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (innolet) 3 ml 1 penna 
preriempita 


LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (innolet) 3 ml 5 penne 
preriemp 


| S4 


LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (innolet) 3 ml 10 penne 
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LIFEROL 
MASTER PHARMA S.R.L. 
12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 


S3 
LIFEROL 
MASTER PHARMA S.R.L. 
12 meg/erogazioni sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 
53 
lipressina 
S5 
LISAMETHYLE 


LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


| s9 


LISAMETHYLE 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A, 
40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


| s9 


LISAMETHYLE 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 


} ml 
preriemp I s9 
S4 
LISAMETHYLE 
LEVIOFLU LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone polvere 
500 mg + 60 mg compressa effervescente 16 compresse in 2 tubi pp I s9 
| S6 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LEVIOFLU LABORATORI ALTER S.R.L. 
AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
500 mg + 60 mg compressa effervescente 8 compresse in 1 tubo pp 
I 
i: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LEVIOFLU i LABORATORI ALTER S.R.L. 
AESECULARIUS'FARMACEUTICI SRL "20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
500 mg + 60 mg granulato per soluzione orale 10 bustine da 1,5 g na S5 
I lag Sei. 4: 
levobunolol I LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
evonunolelo, LABORATORI ALTER S.R.L. 
Il P2 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
- s5 
levometamfetamina 
| S6 | LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
LEVOVENT 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
GENETIC S.P.A. S5 
12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule + erogatore 
53 | LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
LEVOVENT 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
GENETIC S.P.A. S5 
12 meg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule + erogatore 
S3 | LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
LH 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
s2 S5 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
12 meg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53 55 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A, 
12 meg polvere per inalazione inalatore 100 erogazioni 20 mg/1 2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53 S5 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3 S5 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53 S5 


— Mii 


Serie generale - n. 206 
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LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


278 


S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
GERMED PHARMA S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
s5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
GERMED PHARMA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
GERMED PHARMA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
GERMED PHARMA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
GERMED PHARMA S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IG FARMACEUTICI LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
1.6. FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE EGS.PA. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
IPSO PHARMA S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 20 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN : LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. © EGSPA. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al ; 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
(65: | “ È S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN i..LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLANS.R.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLANS.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al/al 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EGS.PA. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 40 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLANS.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
PENSA PHARMA S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 55 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
PHARMEG S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 20 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
RATIOPHARM GMBH EGS.PA. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
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LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 200 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 400 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 400 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
EG S.PA. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
EG S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 1000 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS : LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. | © TEVAITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al a 20 mg +..12:5.mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
DE | A s5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDPROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLANS.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS LISOFLU 
MYLAN S.P.A. SANOFIAVENTIS S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 300 mg + 30 mg compresse effervescenti 8 compresse 
S5 | Il 56 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LISOFLU 
SANDOZ S.P.A. SANOFIAVENTIS S.P.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 300 mg + 30 mg compresse effervescenti 16 compresse 
S5 | II S6 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LIVIAL 
SANDOZ S.P.A. N.V. ORGANON 
20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister puc/al 2,5mg compresse 30 compresse 
S5 SI 
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LOBIDIUR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 
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LODOTRA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
1 mg compresse a ril modificato 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


Serie generale - n. 206 


, III P2,S5 | II s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe 
ll P2,55 | II 59 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe 
, III P2,S5 | II s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
II P2,S5 | Il s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 img compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
Il P2,55 | Il s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
LI P2,55 | Il so 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 5 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe 
Il P2,55 | Il so 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L, 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 5 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe 
, III s9 
i. 
LOBIDIUR . LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. “ MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/Al a 5 mg compresse‘a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
II ir P2;S5 | si; i s9 
LOBIDIUR i..L'ODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 5 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
Il P2,55 | Il s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 5 mg compresse a ril modificato 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
III P2,S5 | II s9 
LOBIDIUR LODOZ 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MERCK SERONO S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
tall! P2,5S5 | I, P2,55 
LOBIVON LODOZ 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. MERCK SERONO S.P.A. 
28 compresse 5 mg 50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
Il P2 {I P2,S5 
LODOTRA LODOZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MERCK SERONO S.P.A. 
1 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe 60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
so I, P2, 55 
LODOTRA LODOZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MERCK SERONO S.P.A. 
1 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe 90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
I so | P2, 55 
LODOTRA LODOZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MERCK SERONO S.P.A, 
1 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 
| SO: IL P2, 55 
LODOTRA LODOZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MERCK SERONO S.P.A. 
1 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 
I so P2, 55 
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LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. 
50 compresse rivestite con film da,5 mg/6,25 mg 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOI 


DOZ 
MERCK SERONO S.P.A. 
5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


III P2,S5 | I, P2, 55 
LODOZ LODOZ 

MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 

60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
tall! P2,55 | I, P2,55 
LODOZ LODOZ 

MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 

90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
III P2,S5 | I, P2, 55 
LODOZ LODOZ 

MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 

100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
(III P2,S5 ||, P2,S5 
LODOZ LODOZ 

MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 

30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 
Il P2,S5 | 1 P2, 55 
LODOZ LODOZ 

MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 

50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Il P2,55 | |, P2, $5 
LODOZ LODOZ 

MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 

60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
LI P2,S5 | 1, P2, 55 
LODOZ LOPRESOR 

MERCK SERONO S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
, III Hit] P2 
LODOZ LOPRESOR 

MERCK SERONO S.P.A. °“ DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse a rilascio prolungato 
II AH Rip P2 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 
Il P2, 55 ss 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
Il P2, 55 s5 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 
Il P2, 55 S5 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvde 
, III P2, 55 S5 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 
II P2,55 S5 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 
Il P2,55 s5 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 
, III P2, 55 S5 
LODOZ LORCOMBI 

MERCK SERONO S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc-pvdc/al 

Il P2,55 S5 

' 4 
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LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvde 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdce 
S5 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pve/pvde 
S5 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 
i. 
LORCOMBI i LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pyc/pwdc a 50mg/12,5:mg'compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 
; (85: | Ù f S5 
LORCOMBI i..L'OSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pvde 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 55 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pve/pvde 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pve/pvdce 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/aclar/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 
55 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
s s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO i LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pyc/aclat/al a 100mg/25-mg*compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
‘85 I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/aclar/al 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/aclar/al 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 55 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.PA. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
$5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
100 mg#25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 196 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG . LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. © EGSPA. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdé/al a 100 mg25:mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Toy (85: | ; È S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG i..L'OSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EGS.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 55 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EGS.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 


4-9-2017 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pvdc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 


Serie generale - n. 206 


— 988 —I 


S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pve/pvdc 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pve/pvde 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvde 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pve/pvde 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 
i S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA i LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LABORATORI ALTER 
KRKA D.D. NOVO MESTO | ©. LABORATORI ALTER S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pwvdc 7 50 mg +..12;5,mg compressa rivestita con film 28 compresse 
o, pe | 5 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LABORATORI ALTER 
KRKA D.D. NOVO MESTO LABORATORI ALTER S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdce 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
KRKA D.D. NOVO MESTO PENSA PHARMA S.P.A. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5 55 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
KRKA D.D. NOVO MESTO PENSA PHARMA S.P.A, 
100mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
KRKA D.D. NOVO MESTO RANBAXY ITALIA S.P.A. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.PA. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
s5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.PA. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
i S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY : LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pve/al a 50mg+12.5mg:compresse rivestite con film 7 compresse in blister alu/alu 
Sk; (85: | . È S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY i..L'OSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.PA. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister alu/alu 
S5 55 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 


4-9-2017 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA SR.L. 


50mg+12.5mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister alu/alu 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg+t12.5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister alu/alu 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 100mg+25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister alu/alu 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
i S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA i LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. | “© ALMUSSRL. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister alu/alu a 50 mg+12;5 mig:compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
DE | e & 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 55 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 
55 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A, 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al 
$5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 
i S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO . LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. “© ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al _ a 100 mg/25:mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 
se i s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO i..L'OSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 
S5 55 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 


4-9-2017 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLANS.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
55 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvdce 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvde 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLANS.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
55 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
i calendario 
A LI S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED i . 
GERMED PHARMA S.BA. | LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc a MYLAN.S.R.A 
dr SE | + 50:mg/12.5*mg.compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
| calendario 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED S5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED S5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLANS.R.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED S5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIA ZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN SA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pvc/pe/pvde 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED S5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN SPA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED S5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN SPA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.P.A. 
100 mgf25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLANS.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIA ZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvde 
S5 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


| S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


| 55 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvde confezione 
calendario 


| S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
calendario 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 


SI 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 


55 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 


SS 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister al/al 


S5 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 


Serie generale - n. 206 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
© SANDOZS.PA. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister aclar/al 


S5 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 


S5 


S5 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister aclar/al 


S5 


S5 


55 


S5 


S5 


4-9-2017 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg#25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
S5 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/pefal 
S5 S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al: 


gg, 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x] compresse in blister aclar/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


S5 


S5 


S5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/pe/al 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


S5 


S5 


S5 


S5 


S5 


— Ddl 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
calendario 


| SS 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA SRL. 
50:mg/12.5‘mg.compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 


È S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
confezione ospedaliera 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 


55 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA SRL. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 


55 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 


Sì 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/aclar/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
S5 calendario 
S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al TEVA ITALIA S.R.L. 
S5 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1] compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA S5 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al confezione LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
calendario TEVA ITALIA S.R.L. 
I S5 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
confezione ospedaliera 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA S5 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/aclar/al confezione LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
ospedaliera TEVA ITALIA S.R.L. 
I S5 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/aclar/al 
S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/aclar/al TEVA ITALIA S.R.L. 
confezione ospedaliera 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. .. Ì L TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/pe/al . 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 
SESTO S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA “..LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. | TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister puc/pvdc/pefal A 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/aclar/al 
< S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 55 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 Sì 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
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LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 
calendario 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 
ospedaliera 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/aclar/al 
confezione ospedaliera 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
calendario 


| S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 
calendario 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 


S5 


LOSAZID 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


S5 


‘SE 


LOSAZID 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


S5 


LOSAZID 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


S5 


LOSAZID 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


S5 


LOYADA 
SANTEN ITALY SRL 
15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 30 x 0,3ml contenitori monodose in Idpe 


Il P2 


LOYADA 
SANTEN ITALY SRL 
15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 90 x 0,3ml contenitori monodose in Idpe 


Il P2 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 


S5 


S5 


S5 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


S5 


S5 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
“ SO.SEPHARMS.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25:mgcompresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


S5 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


S5 


S5 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LUTRELEF 
FERRING S.P.A. 
0,8 mg/10 ml polvere e solv per sol iniett flacone polvere + flacone solv 10 ml 


lutropina alfa 


LUVERIS 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala uso sottocutaneo 


S5 


S5 


S5 


s2 


s2 
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LUVERIS 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini + 3 fiale uso sottocutaneo 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


10% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 


Serie generale - n. 206 


s2 S5 
LUVERIS MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I,M. 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale uso sottocutaneo 10% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 
52 S5 
LUVERIS MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M, 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo 10% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 
s2 S5 
LUVERIS MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A, 
75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini + 3 flaconcini uso sottocutaneo 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
s2 S5 
LUVERIS MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.1,M, 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 flaconcini uso sottocutaneo 18% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 
S2 S5 
LUVERIS MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
450 ui-sol iniett in penna preriemp-uso sottocutaneo-cartuccia (vetro) in penna preriempita 18% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 
0,72ml1 penna preriempita+12 aghi S5 
s2 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
LUVION BICINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI 5.PA. 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 18% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 
100 mg capsule rigide10 capsule S5 
$5 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.1,M, 
LUVION BIGINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
100 mg capsule rigide20 capsule S5 
Le 
i MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
LUVION " BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 9 5% sol perinfusione 1 flaconcino 250 ml 
200 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett uso ev 6 flaconi liofilizzati + 6fiale..... sii 4 S5 
s5 | 
i... MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.1,M, 
LUVION BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
50 mg compresse 20 compresse S5 
S5 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
LUVION BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
50 mg compresse 40 compresse S5 
S5 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
mannitolo BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
S5 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.1.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
S5 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
5% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
S5 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.1.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
5% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml BICINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
S5 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
55 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
5% sol per infusione 250 ml in flacone 500 ml BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A, 
S5 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.1.M. 
BIO INDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
S5 5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


S5 


4-9-2017 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


Serie generale - n. 206 


— 295 —É 


S5 S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 100 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 250 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 500 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 2000 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE . MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. ° FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 3000 ml 18% sol.per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5 
MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 5000 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO E SORBITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 3000 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO E SORBITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO FKI 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE 5.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 5000 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO EUROSPITAL MANNITOLO FKI 
EUROSPITAL S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO EUROSPITAL MANNITOLO FKI 
EUROSPITAL S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 18% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO EUROSPITAL MANNITOLO FKI 
EUROSPITAL S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 18% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 
55 55 
MANNITOLO FKI MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 
S5 S5 
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MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MANNITOLO GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
55 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S,R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 5% sol per infusione 1 sacca 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 5% sol per infusione 1 sacca 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S,R.L. 
10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5 
i. 
MANNITOLO FKI ( MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. “INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml ; 5% sol perinfusione 1 sacca 500 ml 
sei s5 
MANNITOLO FKI i... MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 49 flaconcini vetro 100 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
55 55 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S,R.L. 
18% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 10% sol per infusione 1 sacca 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 20 flaconcini 500 ml 10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 
S5 S5 
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MANNITOLO GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MANNITOLO LDB 
LABORATORI DIACO BIO MEDICALI S.P.A. 
5% flacone vetro 250 ml 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 5% flacone vetro 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
10% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 5% flacone vetro 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIO MEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 10% flacone vetro 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 10% flacone vetro 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 10% flacone vetro 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 10% flacone vetro 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIO MEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 10% flacone vetro 1000 ml 
S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE i MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | “. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 50 ml a | 18% flacone vetro 50 ml 
85: | Ù è f S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 18% flacone vetro 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 18% flacone vetro 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE 5.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 18% flacone vetro 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO LDB 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 18% flacone vetro 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino in pp 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 20 flaconcini in pp 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
55 55 
MANNITOLO LDB MANNITOLO MONICO 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A, MONICO S.P.A, 
5% flacone vetro 50 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO LDB MANNITOLO MONICO 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. MONICO S.PA. 
5% flacone vetro 100 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
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MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. 
10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A, 
5% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
55 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 5% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A, 
10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 10% sol per infusione 1 sacca 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flacone da 100 ml 10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A, 
18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
id S5 
MANNITOLO MONICO . MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. “© MONICOS.PA. 
5% sol per infusione 50 ml in sacca 100 ml ; 10% sol.per infusione 1 sacca 1000 ml 
de i s5 
MANNITOLO MONICO i... MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
5% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 18% sol per infusione 1 sacca 50 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
5% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
5% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 50 ml in sacca 100 ml 18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 18% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO NOVASELECT 
MONICO S.P.A. S.M. FARMACEUTICI S.R.L. 
18% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5 55 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO NOVASELECT 
MONICO S.P.A. S.M. FARMACEUTICI S.R.L. 
18% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO NOVASELECT 
MONICO S.P.A S.M. FARMACEUTICI S.R.L. 
5% sol per infusione 1 sacca 50 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
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MANNITOLO NOVASELECT 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L, 
5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MANNITOLO S.A.L.F. 
S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L, S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 18% sol per infusione flacone 500 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F, 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L, S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5 
MANNITOLO NOVASELECT i MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. | “ S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACO LOGICO 
18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml ; : 5% sol perinfusione 1 sacca 500 ml 
DE . i S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F, 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
5% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10 % sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 30 flaconcini vetro 100 ml 10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
55 55 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L, S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5 S5 
MANNITOLO NOVASELECT MANNITOLO S.A.L.F. 
S.M. FARMACEUTICI S.R.L. S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5 S5 
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MANNITOLO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
75 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 


Serie generale - n. 206 


S5 (II S7 

MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

12 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
I S7 | II 57 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

12 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
I S7 (II S7 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

12 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 75 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
| S7.(II S7 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

12 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 100 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
| S7 | II 57 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

12 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 100 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
I S7 (II S7 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

25 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
| S7 (Il 57 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 100 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
| S7 

i. 

MATRIFEN  MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. © GRUNENTHALITALIA S.R.L. 

25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 100 meg/ara cerotti transdermici 20 cerotti 
| SE | AM i S7 
MATRIFEN i..MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

25 meg/ora cerotti transdlermici 10 cerotti 12 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
| S7 (Il 57 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 12 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
| S7 (II S7 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 12 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
I S7 | Il 57 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 12 mceg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
| S7 (II S7 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 25 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
| S7.(II S7 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

50 mcg/ora cerotti transdlermici 10 cerotti 25 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
| S7 (Il 57 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

50 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 25 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
| S7 (Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

25 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 25 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
I S7 | Il 57 


4-9-2017 


MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
50 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICEBRAN 
MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


| S7| I S6 
MATRIFEN MEDICEBRAN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
50 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 20 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I S7 | Il 56 
MATRIFEN MEDICEBRAN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
50 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 20 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I S7| II S6 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
50 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 5 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
| S7II S6 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
75 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 5 mg capsule rigicle a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvec-al 
I S7 | Il 56 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
75 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 10 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
I S7( II S6 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
75 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 10 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
| S7 | Il 56 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
75 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 20 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
| I S6 
] k 
MATRIFEN i MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. | ° MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
100 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti a | 20 mg capsulerigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
| SE Î AM Lat S6 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
100 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 30 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
I S7| II 56 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
100 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 30 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
I S7| II S6 
MATRIFEN MEDIKINET 
GRUNENTHAL ITALIA 5.R.L. MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
100 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 40 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
I S7 | Il 56 
mebutizide MEDIKINET 
S5 MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
40 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
mecasermina | s6 
s2 
MEDROL 
meclofenossato FARMA 1000 S.R.L. 
4 mg compresse 30 compresse 
I S6 
| 59 
MEDICEBRAN 
MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG MEDROL 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al PFIZER ITALIA S.R.L. 
I s6 4 mg compresse 10 compresse 
| 59 
MEDICEBRAN 
MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG MEDROL 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al PFIZER ITALIA S.R.L. 
I s6 4 mg compresse 30 compresse 
| s9 
MEDICEBRAN 
MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG MEDROL 
10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al PFIZERITALIAS.R.L. 
I S6 16 mg compresse 20 compresse 
I 59 
mefedrone 
| S6 


56 
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mefenorex MESTANE 
I 56 PHET S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/pve-pvdce 
mefentermina S4 
I 56 
MESTANE 
mefruside FOSTSRA, 
S5 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
S4 
meldonio 
DI mestanolone 
SI 
menotropina 
s2 mesterolone 
SI 
mepindololo 
Il P2 metadone 
| S7 
meprednisone 
I s9 METADONE CLORIDRATO AFOM 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
MERIOFERT 1 mg/ml sol orale flacone 5 ml 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. ! 57 
75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare Iflac.no 
polvere in vetro+1siringa preriempita solvente+2aghi METADONE CLORIDRATO AFOM 
| s2 AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
1 mg/ml sol orale flacone 10 ml 
MERIOFERT l S7 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
25iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 5flac.ni METADONE CLORIDRATO AFOM 
polvere invetro+Ssiringhe preriempitesolvente+10aghi AFOM DIPENDENZE S.R.L 
| s2 1 mg/ml sol orale flacone 20 ml 
| 57 
MERIOFERT 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. METADONE CLORIDRATO AFOM 
25iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 10flac. AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
nipolvere invetro+10siringhepreriempitesolvente+20aghi 3 mg/ml sol orale flacone 20 ml 
| Spi ili 57 
MERIOFERT -METADONE CLORIDRATO AFOM 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SR.L, AFOM:DIPENDENZE SRL, 
150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 1flac.no 5 mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 
polvere invetro+1siringa preriempita solvente+2 aghi de . i da | S7 
I 52 | 
| METADONE CLORIDRATO AFOM 
MERIOFERT i AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. Ting/mlsol orale flacone 100 mil 
150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 5flac.ni I S7 
polvereinvetro+Ssiringh preriempite solvente+10 aghi 
| s2 | METADONE CLORIDRATO AFOM 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
MERIOFERT 0,1% sciroppo flacone 1000 ml 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SR.L. I S7 
150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 10flac. 
nipolvereinvetro+10siringh preriempitesolvente+20 aghi METADONE CLORIDRATO AFOM 
S2 AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
1 mg/ml sol orale flacone da 40 ml 
MEROPUR | S7 
FERRING S.P.A. 
75 ui fsh + 75 ui Ih polvere e solv per sol iniett 5 fiale polvere + 5 fiale solv METADONE CLORIDRATO AFOM 
S2 AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
1 mg/ml sol orale flacone da 60 ml 
MEROPUR | 57 
FERRING S.P.A. 
75 ui fsh + 75 ui Inpolvere e solv per sol iniett 10 fiale polvere + 10 fiale solv METADONE CLORIDRATO AFOM 
S2 AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
1 mg/ml sol orale flacone da 80 ml 
MEROPUR | S7 
FERRING S.P.A. 
600 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+1 sir preriemp 1ml solvtago+9 tamponi METADONE CLORIDRATO AFOM 
alcool+9sir monouso AFOM DIPENDENZE 5.R.L. 
I sS2 1 mg/ml sol orale flacone 5 ml chiusura a prova di bambino 
| 57 
MEROPUR 
FERRING S.P.A. METADONE CLORIDRATO AFOM 
1200 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcinopolvere+2sir preriemp1 ml solv+ago+18 tamponi AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
alcool+18sirmonouso 1 mg/ml sol orale flacone 10 ml chiusura a prova di bambino 
| S2(I S7 
mersalile METADONE CLORIDRATO AFOM 
| S5 AFOM DIPENDENZE S.R.L 
1 mg/ml sol orale flacone 20 ml chiusura a prova di bambino 
mesocarbo | S7 
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METADONE CLORIDRATO AFOM 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. 
1 mg/ml sol orale flacone 40 ml chiusura a prova di bambino 
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METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A, 
5 mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino 
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| S7| II S7 
METADONE CLORIDRATO AFOM METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. LL MOLTENI & C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale flacone 60 ml chiusura a prova di bambino 5 mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino 
I S7 | Il 57 
METADONE CLORIDRATO AFOM METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale flacone 80 ml chiusura a prova di bambino 5 mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml 
I S7| II S7 
METADONE CLORIDRATO AFOM METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
AFOM DIPENDENZE S.R.L, L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A, 
3 mg/ml sol orale flacone 20 ml chiusura a prova di bambino 1 mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml 
| S7II S7 
METADONE CLORIDRATO AFOM METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale flacone 100 ml chiusura a prova di bambino 1 mg/ml sol orale 1 flacone 10 ml 
I S7 | Il 57 
METADONE CLORIDRATO AFOM METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
5 mg/ml sol orale flacone 20 ml chiusura a prova di bambino 1 mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 
| S7| II S7 
METADONE CLORIDRATO AFOM METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
AFOM DIPENDENZE S.R.L. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale flacone da 3000 ml 1 mg/ml sol orale 1 flacone 100 ml 
| S7 | Il 57 
METADONE CLORIDRATO AFOM METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
AFOM DIPENDENZE S.R.L, L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
5 mg/ml sol orale flacone da 500 ml in hdpe 1 mg/ml sol orale 1 flacone 40 ml 
I È I S7 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. | © LMOLTENI &C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino a 1 mg/ml.sol orale 1 flacone 60 ml 
ep. ; 
| S7 1 S7 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI IMETADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino 5mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml 
I S7| II 57 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino 5mg/ml sol orale 1 flacone 10 ml 
I S7| II S7 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. L.MOLTENI & C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova di bambino 5mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 
| S7 | II 57 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 500 ml 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pvc da 100 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino 
I 57 dosatore 
Il 57 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA" DI ESERCIZIO S.P.A. METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
I 57 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pvc da 60 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino 
dosatore 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI | S7 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova di bambino metamfetamina (d-) 
| S7 | Il 56 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. SI 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova di bambino 
| S7 | metandriolo 
SI 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI ce‘ e \ {[‘[(1([(1(l‘1‘l!(1.i’.’’m10u19i’‘(11..({1.‘‘ 
EMOLTEN 0 DELELLIARTR SOCIETÀ, BIESERCZIOS.EA, metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3- 
5 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino one) 
| S7 SI 
metedrone 
| S6 
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metenolone metipranololo 
SI Il P2 
meticlotiazide metolazone 
S5 S5 
meticrane metoprololo 
S5 | II P2 
metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-en- METOPROLOLO ACCORD 
3-one) ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
S1 100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
METILBETASONE 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI METOPROLOLO ACCORD 
80 mg/1,5 ml polvere per sol iniett per uso im 3 fiala polvere + 3 fiala solv 1,5 ml ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
I s9 100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
metilclortiazide 
55 | METOPROLOLO ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one) 100 mg compresse 30 compresse in blister pve/pvdc/al 
sui P2 
metilefedrina METOPROLOLO ACCORD 
I s6 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
metilendiossimetamfetamina Il P2 
! 56 | METOPROLOLO ACCORD 
il F di il il 7 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
metilexaneamina (dimeti penti amina) 100 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| S6 
Il P2 
metilfenidato METOPROLOLO ACCORD 
| s6 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
e 100 mg compresse 60 compresse in blister pve/pvdc/al 
metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one) Il P2 
8° 
- ; METOPROLOLO ACCORD 
metilprednisolone i ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L, 
I s9 100 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 
- Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA i | i 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO ACCORD 
40 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro i ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
I s9 100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO ANGENERICO 
40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro ANGENERICO S.P.A. 
I s9 100 mg compresse 30 compresse 
Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO ANGENERICO 
125 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro ANGENERICO S.P.A. 
I sS9 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 
Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO AUROBINDO 
125 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
I so 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO AUROBINDO 
500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
I so 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO AUROBINDO 
500 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
I S9 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO AUROBINDO 
1000 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
I s9 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. METOPROLOLO AUROBINDO 
1000 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
I so 100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2 
metiltestosterone 
SI 
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METOPROLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
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Il P2 | ll P2 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 100 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 100 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2.. III P2 
METOPROLOLO DOC GENERICI METOPROLOLO KRKA 

DOC GENERICI SRL KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse 50 compresse 100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
METOPROLOLO DOC GENERICI METOPROLOLO KRKA 

DOC GENERICI SRL KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse 100 compresse 100 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | dll P2 
METOPROLOLO DOC GENERICI METOPROLOLO KRKA 

DOC GENERICI SRL KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse 30 compresse 100 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
METOPROLOLO EG METOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse 50 compresse 100 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il Il P2 
METOPROLOLO EG i IMETOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. | “ KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse 100 compresse ; ; 200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il RE Î AH i P2 
METOPROLOLO EG IMETOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

200 mg compresse a ril prolungato 50 compresse 200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
METOPROLOLO EG METOPROLOLO KRKA 

EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

200 mg compresse a ril prolungato 100 compresse 200 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
METOPROLOLO EG METOPROLOLO KRKA 

EG S.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse 30 compresse 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
METOPROLOLO HEXAL METOPROLOLO KRKA 

HEXAL S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse30 compresse 200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| dll P2 
METOPROLOLO HEXAL METOPROLOLO KRKA 

HEXAL S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 

200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2. Il P2 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 

KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 200 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 

KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 

KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 

100 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 200 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
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METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
200 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
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MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
40/12,5 28x 1 compresse in blister uso orale 


Serie generale - n. 206 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
40/12,5 28 compresse in blister uso orale 


S5 


Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
200 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40/12,5 56 compresse in blister uso orale 
Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40/12,5 98 compresse in blister uso orale 
Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80/12,5 14 compresse in blister uso orale 
Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80/12,5 28 compresse in blister uso orale 
Il P2 s5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80/12,5 28 x 1 compresse in blister uso orale 
Il p2 s5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80/12,5 56 compresse in blister uso orale 
Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80/12,5 96 compresse in blister uso orale 
Il S5 
i. 
METOPROLOLO KRKA i MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO ©. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvde/al . 80mg/25mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/pvc) 14 compresse 
Il fin n Ta s5 
METOPROLOLO KRKA i..IMICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/25mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/pvc) 28 compresse 
Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 28x1 compresse 
Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 30 compresse 
Il P2 S5 
METOPROLOLO KRKA MICARDISPLUS 
KRKA D.D. NOVO MESTO BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
25 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 56 compresse 
Il P2 S5 
metossifenamina MICARDISPLUS 
I S6 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 90 compresse 
metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) S5 
S2 
e NNON.UAU NN MG | IMICARDISPLUS 
metribolone (metiltrienolone,17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11- BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
trien-3-one) 80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 98 compresse 
S1 S5 
mibolerone MIDAVATZAR 
SI MITHRIDATUM LTD. 
80 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
MICARDISPLUS S5 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
40/12,5 14 compresse in blister uso orale MIDAVATZAR 
S5 MITHRIDATUM LTD. 
160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 
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MIDAVATZAR 
MITHRIDATUM LTD. 
160 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


MIDAVATZAR 
MITHRIDATUM LTD. 
320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


MIDAVATZAR 
MITHRIDATUM LTD. 
320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


midodrina 
| 


MIDODRINA EG 
EG S.P.A. 
0,25% gocce orali, sol flacone 30 ml 


MIDODRINA UNION HEALTH 
UNION HEALTH S.R.L. 
0,25% gocce orali, sol flacone 30 ml 


MILLIBAR 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
2,5 mg capsule rigide 50 capsule 


mimetici della grelina (vedi “GHS”) 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
0,1 mg/ml gocce nasali, soluzioniflacone 2,5 ml 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
4 mcg/m] sol iniett10 fiale 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
50 meg/ml spray nasale, solflacone nebulizzatore 2,5 ml 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
60 mcg compresse sublinguali 10 compresse 


S5 


S5 


S5 


S6 


S6 


56 


S5 


s2 
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si 


S5 


S5 


S5 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
60 mcg compresse sublinguali 30 compresse 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
60 meg compresse sublinguali 100 compresse 


S5 


S5 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
120 mcg compresse sublinguali 10 compresse 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
120 meg compresse sublinguali 30 compresse 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
120 mcg compresse sublinguali 100 compresse 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
240 meg compresse sublinguali 10 compresse 


S5 


S5 


S5 


S5 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
240 meg compresse sublinguali 30 compresse 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
240 meg compresse sublinguali 100 compresse 


MIOLENE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
im 6 fiale 2 ml 


MIOLENE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A, 
50 mg/5 ml sol per infusione 3 fiale 5 ml 


Serie generale - n. 206 


S5 


S5 


S3 


S3 


MIOZAC 
FISIOPHARMA S.R.L. 
250 mg/20 ml sol per infusione flacone 20 ml 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
50 meg sol iniett- uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (50 meg/mI 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
100 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (100 meg/mi) 


56 


s2 


52 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
200 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (200 meg/mi) 


MIRCERA 
“ROCHE REGISTRATION LIMITED 
300 meg. sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (300 mcg/ml) 


s2 


s2 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
400 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (400 meg/ml) 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
600 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (600 meg/mi) 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
1000 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (1000 mcg/mi) 


s2 


s2 


52 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
50 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (167 mcg/ml) 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
75 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (250 meg/ml) 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
100 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (333 mceg/ml) 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
150 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (500 meg/ml) 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
200 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (667 mcg/ml) 


s2 


s2 


52 


s2 


52 
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MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 


250 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (833 mceg/ml) 


MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO MONICO 


MONICO S.P.A, 
10 mg + 0,5 mg/ml sol iniett per uso im 5 fiale 1 ml 


Serie generale - n. 206 


S2 (I S7 
MIRCERA MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
ROCHE REGISTRATION LIMITED LL MOLTENI & C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
400 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,6 ml (667 mcg/ml) 10 mg/ml sal iniett 5 fiale ml 
sS2 | Il 57 
MIRCERA MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
ROCHE REGISTRATION LIMITED L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
600 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,6 ml (1000 mcg/mi) 20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
S2|II S7 
MIRCERA MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
ROCHE REGISTRATION LIMITED L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A, 
800 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,6 ml (1333 mceg/mi) 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
S2.(II S7 
MIRCERA MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
ROCHE REGISTRATION LIMITED L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
30 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo 0 ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 sir 20 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
preriempita I S7 
| 52 
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
MIRCERA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 100 mg/10 ml sol iniett 1 fiala da 10ml 
40 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (133 meg/ml) 1 sir I S7 
preriempita 
| $2 | MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
MIRCERA 100 mg/10 ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I S7 
60 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (200 mcg/ml) 1 sir 
preriempita MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
| S2 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A, 
200 mg/10 ml sol iniett 1 fiala da 10ml 
MIRCERA { 57 
ROCHE REGISTRATION LIMITED i [a 
120 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (400 meg/mi) 1 sir . MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
preriempita [°° L.MOLTENI &C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
| 3 S2 200 mg£10:ml:sol iniett 5 fiale da 10 ml 
DENTI 3 S7 
MIRCERA | 
ROCHE REGISTRATION LIMITED :.. MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
360 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (600 mceg/ml) 1 siré L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
pieriempità 100 mg/5 mil sol iniett 5 fiale 5 ml 
SII s7 
modafinil MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
I S6 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
100 mg/5 ml sol iniett 1 fiala 5 ml 
MODURETIC I 57 
MSDITALIA S.R.L. 
5 mo + 50 mg compresse 20 compresse MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
S5 LL MOLTENI & C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
50 mg/5 ml sol iniett 1 fiala 5 ml 
mometasone I S7 
I s9 
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
MONORES L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 50 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 
10 mcg compresse 30 compresse I S7 
51,53 
MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONORES MONICO S.BA. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
20 meg compresse 30 compresse I 57 
S1,53 
MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONORES MONICO S.P.A. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
0,4 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml I S7 
51,53 
MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONORES MONICO S.BA. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
0,1 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml I S7 
S1,53 
MORFINA CLORIDRATO MONICO 
morfina MONICO S.P.A. 
I S7 20 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 


57 
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Serie generale - n. 206 


MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
50 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
100 mg/10 ml sol iniett 5 fiale 10 ml 


MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
100 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
200 mg/10 ml sol iniett 5 fiale 10 ml 


S7 


57 


S7 


S7 


MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L 
10 mg compresse a ril prolungato 16 compresse 


57 


S7 


57 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L, 
30 mg compresse a ril prolungato 16 compresse 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
60 mg compresse a ril prolungato 16 compresse 


DE 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
100 mg compresse a ril prolungato 16 compresse 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
200 mg compresse a ril prolungato 16 compresse 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
granuli sosp.os ril.contr. 20 mg 


57 


S7 


57 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
granuli sosp.os ril.contr. 30 mg 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
granuli sosp.os ril.contr. 60 mg 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
granuli sosp.os ril.contr. 100 mg 


MS CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
granuli sosp.os ril.contr. 200 mg 


MISYO 
INN-FARM D.0.0. 


10 mg/ml concentrato per soluzione orale 1 flacone in vetro da 100 ml 


S7 


S7 


57 


S7 


57 


— 309 —| 


MISYO 
INN-FARM D.O.0. 
10 mg/ml concentrato per soluzione orale 1 flacone in vetro da 1000 ml 
| S7 
nabilone 
I S8 
nadololo 
Il P2 
NADOLOLO SANOFI-AVENTIS 
SANOFLAVENTIS S.P.A. 
80 mg compresse 30 compresse 
Il P2 
nafarelina 
s2 
nafazolina 
| S6 
NALAPRES 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse14 compresse 
55 
nandrolone 
SI 
NAOS 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A, 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone da 15 ml 
S3 


NAOS 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 


1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per uso orale 30 contenitori monodose 


da 0,5 ml 
S3 
NARISTAR 
UCB'PHARMA S.P.A. 
5 mg + 120 mg compresse a ril prolungato 14 compresse 
I S6 
NATRILIX 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 
S5 
NATRILIX 
LES LABORATOIRES SERVIER 
Ip 1,5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse 
S5 
NATRILIX 
LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 
S5 
NEBID 
BAYER S.P.A. 
1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 fiala di vetro da 4ml 
SI 
NEBID 
BAYER S.P.A. 
1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 flaconcino in vetro da 4 ml 
SI 
NEBILOX 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
28 compresse 5 mg 
Il P2 
NEBISCON 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A, 
5 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 
NEBISTALIN 
SPECIFAR S.A. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 
Il P2 


ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 


P2 
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NEBISTALIN NEBIVOLOLO ACTAVIS 
SPECIFAR S.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
Il P2 | ll P2 
nebivololo NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il P2 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il P2 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il P2 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il P2 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il P2 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il pa ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il P2 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe confezione ospedaliera 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 7 È, 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al . NEBIVOLOLO ACTAVIS 
Il pa |" ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Li Ret P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF I 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al i. NEBIVOLOLO ALTER 
Il P2 LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ALTER 
Il P2 LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ALTER 
Il P2 LABORATORI ALTER 5.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al NEBIVOLOLO ALTER 
Il P2 LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera NEBIVOLOLO ALTER 
Il P2 LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe NEBIVOLOLO ALTER 
Il p2 LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe NEBIVOLOLO ALTER 
Il P2 LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS I P2 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe NEBIVOLOLO ALTER 
Il Pa LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
NEBIVOLOLO ACTAVIS Il P2 
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NEBIVOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
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NEBIVOLOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A, 

5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
Il P2. II P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A, 

5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
Il Il P2 
NEBIVOLOLO ALTER i NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. | © ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe s ; 5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 
Il i (ai Ra P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| dll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
Il P2.| ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 
Il P2. II P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 10 compresse in flacone pe 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGENERICO 

LABORATORI ALTER S.R.L. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe confezione ospedaliera 5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO ANGENERICO 

ANGENERICO S.P.A. ANGENERICO S.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 
Il P2| ll P2 


4-9-2017 


NEBIVOLOLO ANGENERICO 
ANGENERICO S.P.A, 
5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 
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NEBIVOLOLO EG 
EG S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


— 312 —É 


Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EGS.PA. 

5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO EG 

ANGENERICO S.P.A, EG S.P.A. 

5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 
Il P2./ II P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EG S.P.A. 

5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EG S.P.A. 

5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | Ill p2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EGS.PA. 

5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO NEBIVOLOLO EG 

ANGENERICO S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
Il es in P2 

Ddl (se 

NEBIVOLOLO ANGENERICO . NEBIVOLOLO GERMED 

ANGENERICO S.P.A. © GERMED PHARMA S.P.A. 

5 mg compresse 100 compresse in flacone pe s 5 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il RE | AH Ret P2 
NEBIVOLOLO ANGENERICO i..NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

ANGENERICO S.P.A. MYLANS.P.A. 

5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO DOC NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
Il P2. (III p2 
NEBIVOLOLO DOC NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO DOC NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO DOC NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
Il P2./ II P2 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 

EGS.PA. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
Il P2 | Il P2 
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NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 
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NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 500 (10x50) compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 


Serie generale - n. 206 


Il P2.| ll P2 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 

5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 
Il P2| I P2 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
Il P2.. III P2 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 

5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
Il P2 | II P2 
NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
Il P2 | Ill p2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLANITALIA 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
Il min Pz 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN S.P.A. | © MYLANSP.A. 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al a 5 mq compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
Il “pz O HMI ei p2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
Il P2.| ll P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 

MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 

5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 (10x50) compresse in contenitore hdpe confezione ospedaliera 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO PENSA 

MYLAN SPA. PENSA PHARMA S.P.A. 

5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 
Il P2. Il P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO PENSA 

MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 

5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO PHARMACARE 

MYLAN S.P.A. PHARMACARE S.R.L. 

5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 

MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 

5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2; Il P2 
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NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.PA. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
Il P2./ II P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.PA. SANDOZ S.P.A 

5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
Il Il P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY . NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. © SANDOZS.PA. 

5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al . 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
Il RE | AH i P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY i. NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 

RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 10 compresse in flacone pe 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO RK NEBIVOLOLO SANDOZ 

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse divisibili 5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 
Il P2| I P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 
Il P2 | dll P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 
Il P2./ II P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 
Il P2| I P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 
Il P2| I P2 
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NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TECNIGEN 

SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 

5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2.| ll P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2.. III P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 100 compresse in flacone pe 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2.| ll P2 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TEVA 

SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il Il P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN i NEBIVOLOLO TEVA 

TECNIGEN S.R.L. | © TEVAITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al a | 5 mg compresse56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il RE AH Ret P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2.. ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 8 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| dll P2 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TECNIGEN S.R.L TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
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NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


NEBIVOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


Il P2 | ll P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| ll P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | I P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2./ II P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvec/al 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2| I P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | Ill p2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 

TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il P2 | Il P2 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E FEBBRE 

TEVA ITALIA S.R.L. ALFA WASSERMANN S.P.A. 

5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse 
Il I S6 

i. 

NEBIVOLOLO TEVA ITALIA . NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E FEBBRE 

TEVA ITALIA S.R.L. © ALFA WASSERMANN S.P.A, 

5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al . 500 mg/60:mg:compresse effervescenti 16 compresse 
Il RE | AM i. S6 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA i... NEO-LOTAN PLUS 

TEVA ITALIA S.R.L. NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 

5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
Il P2 S5 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEO-LOTAN PLUS 

TEVA ITALIA S.R.L. NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 

5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
Il p2 s5 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEO-LOTAN PLUS 

TEVA ITALIA S.R.L. NEOPHARMED GENTILI 5.R.L. 

5 mg compresse 50 compresse in blister monodose pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
Il P2 S5 
NEBIVOLOLO ZENTIVA NEO-LOTAN PLUS 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
Il P2 ss 
NEBIVOLOLO ZENTIVA NEOPREX 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 14 compresse 20 mg + 6 mg 
Il P2 S5 
NEBIVOLOLO ZENTIVA NEORECORMON 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ROCHE REGISTRATION LIMITED 

5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 
Il P2 52 
NEBIVOLOLO ZENTIVA NEORECORMON 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ROCHE REGISTRATION LIMITED 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 
Il P2 s2 
NEBIVOLOLO ZENTIVA NEORECORMON 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. ROCHE REGISTRATION LIMITED 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10 fiale e 10 flaconi solv sc-iv 
Il P2 s2 
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NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
5000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 


Serie generale - n. 206 


MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


s2 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 5000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
52 52 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale10 fiale e 10 flaconi solv sc-iv 10000 iu/0,6 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
s2 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 10000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
s2 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 20000 iu/0,6 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S2 S2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10 fiale e 10 flaconi solv sc-iv 20000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
s2 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 4000 ui sol per iniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
52 52 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 4000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
s2 
] k 
NEORECORMON i NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED | “ROCHE REGISTRATION LIMITED 
10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv a | 6000 ui sot periniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
DA . i s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 6000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
S2 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
50000 ui multidose polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 1 sir preriemp da 30.000 ui 
s2 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
500 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 4 sir preriemp da 30.000 ui 
52 52 
NEORECORMON NICTUR 
ROCHE REGISTRATION LIMITED GP-PHARMS.A. 
500 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 360 microgrammi/mi soluzione orale 1 flacone da 15 ml in Idpe con siringa graduata 
s2 S5 
NEORECORMON niketamide 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I S6 
2000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S2 | NIROLEX RAFFREDDORE E INFLUENZA 
BOOTS PHARMACEUTICALS S.R.L. 
NEORECORMON 500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I S6 
2000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
52 | NIROLEX RAFFREDDORE E INFLUENZA 
BOOTS PHARMACEUTICALS S.R.L. 
NEORECORMON 500 mg/60 mg compresse effervescenti 16 compresse 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I 56 
3000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S2 | NOBISTAR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
NEORECORMON 5 mg compresse 7 compresse in blister al/pvc 
ROCHE REGISTRATION LIMITED Il pa 
3000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
52 | NOBISTAR 


P2 
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NOBISTAR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


NOBIZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 


Serie generale - n. 206 


LABORATOIRE AGUETTANT 
0,25 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 


Il P2 | _LIII P2, 55 
NOBISTAR NOBIZIDE 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 
Il P2 | III P2,55 
NOBISTAR NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 14x1 compresse in contenitore pp 
Il P2 S5 
NOBISTAR NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in contenitore pp 
Il P2 S5 
NOBISTAR NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in contenitore pp 
Il P2 S5 
NOBISTAR NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg compresse 500 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in contenitore pp 
Il P2 S5 
NOBISTAR NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in contenitore pp 
Il 2) S5 
NOBIZIDE NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 28x2 compresse in contenitore pp 
, III S5 
NOBIZIDE i NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. ©. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 7 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 30x2 compresse in contenitore pp 
Il Gio Passi sE s5 
NOBIZIDE i. NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 50x2 compresse in contenitore pp 
alli P2,55 S5 
NOBIZIDE NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 30x3 compresse in contenitore pp 
III P2, 55 S5 
NOBIZIDE NOLITERAX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 

5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 50x10 compresse in contenitore pp 
III P2,55 S5 
NOBIZIDE NOLVADEX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. ASTRAZENECA S.P.A, 

5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 10 mg compresse rivestite con film30 compresse 
, III P2, 55 S4 
NOBIZIDE NOLVADEX 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. ASTRAZENECA S.P.A, 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
In P2, 55 sa 
NOBIZIDE NOMAFEN 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 10 mg compresse rivestite 30 compresse 
Ill P2,55 s4 
NOBIZIDE NOMAFEN 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 20 mg compresse rivestite 20 compresse 
, III P2,55 S4 
NOBIZIDE noradrenalina 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S6 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 
Il P2,55 | NORADRENALINA AGUETTANT 


S6 


4-9-2017 


NORADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
0,25 mg/ml soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 50 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 
5mg/1,5ml sol iniett 5 penne preriempite 


Serie generale - n. 206 


NORAZIDE 
ITALIAN DEVICES SRL 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


DE 


norboletone 


norclostebol 


NORDEX 
POLIFARMA S.P.A. 
5 mg compressa 28 compresse 


SI 


SI 


P2 


NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 
simplex sol iniett 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice 


NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 
simplex sol iniett 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice 


s2 


s2 


NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 
simplex sol iniett 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice 


NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 


NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 


NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 


nordiflex 5 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita multidose di vetro da 1.5 ml 


nordiflex 10 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita multidose di vetro da 1.5 ml 


nordiflex 15 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita multidose di vetro da 1.5 ml 


S2 


s2 


52 


s2 


—3i: i 


NORMOPRESS 
> FARMACEUTICI CABER S.PA. 


100 mg + 2,5 mg compresse30 compresse divisibili 


| S6 s2 
NORADRENALINA AGUETTANT NORDITROPIN 

LABORATOIRE AGUETTANT NOVO NORDISK A/S 

0,25 mg/ml soluzione per infusione 25 flaconcini in vetro da 50 ml 5mg/1,5ml sol iniett 10 penne preriempite 
| 56 52 
NORADRENALINA TARTRATO GALENICA SENESE NORDITROPIN 

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. NOVO NORDISK A/S 

2 mg/ml concentrato per sol per infusione ev 5 fiale 10mg/1,5ml sol iniett 5 penne preriempite 
I S6 s2 
NORADRENALINA TARTRATO GALENICA SENESE NORDITROPIN 

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. NOVO NORDISK A/S 

2 mg/ml concentrato per sol per infusione ev 10 fiale 10mg/1,5ml sol iniett 10 penne preriempite 
| S6 s2 
NORADRENALINA TARTRATO MONICO NORDITROPIN 

MONICO S.P.A. NOVO NORDISK A/S 

2 mg/1 ml sol per infusione 5 fiala da 1 ml 15mg/1,5ml sol iniett 5 penne preriempite 
| 56 S2 
NORADRENALINA TARTRATO S.A.L.F. NORDITROPIN 

S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO NOVO NORDISK A/S 

2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 15mg/1,5ml sol iniett 10 penne preriempite 
I S6 s2 
NORAQUIN noretandrolone 

BENEDETTI & CO. S.P.A. S1 

20 mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 

S5 | norfenefrina 
| S6 

NORAZIDE 

ITALIAN DEVICES SRL norfenfluramina 

2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili I s6 

Si 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartucce 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
preriemp 1 penna preriempita 


Le P2, 55 
NOVIMP 
ACINO AG 
3,6 mg impianto 1 sir pre-riempita con applicatore 
52 
NOVIMP 
ACINO AG 
3,6 mg impianto 3 sir pre-riempite con applicatore 
s2 
NOVIMP 
ACINO AG 
3,6 mg impianto 6 sir pre-riempite con applicatore 
S2 
NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
flexpen 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 
NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml - penfill sosp iniett - uso sottocutaneo 3,0 ml 1 cartuccia vetro 
S4 


s4 


s4 


S4 
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NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
preriemp 5 penne preriemp 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
preriemp 10 penne preriemp 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 1 cartuccia 


s4 


s4 


S4 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
70/30 100 u/ml penfil sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartuccia 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
preriemp 1 penna preriempita 


S4 


sa 


s4 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
preriemp 5 penne preriemp 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 
70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
preriemp 10 penne preriemp 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett 1 fiala 10 ml uso sottocutaneo 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 
penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml uso sottocutaneo 


“S4 


S4 


S4 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 
penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 
novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 1,5 ml uso sottocutaneo 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 
novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 
flexpen 100 u/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


S4 


S4 


s4 


s4 


innolet 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo ed ev cartuccia (vetro) in penna preriemp 3.0 ml 5 


penne preriemp 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK 4/5 


S4 


pumpcart- 100 u/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo o endovenoso- cartuccia (vetro)- 1.6 


ml- 5 cartucce 


S4 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


pumpcart - 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) 


1,6 ml - 25 (5 x 5) cartucce 


NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED 
200 mg + 30 mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED 
200 mg + 30 mg compresse rivestite 24 compresse rivestite 


NUROFEN STOPCOLD INFLUENZA E RAFFREDDORE 
FARMA 1000 S.R.L. 
200 mg + 30 mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
1 flaconcino da 2 ml 


Serie generale - n. 206 


s4 


S6 


56 


S6 


52 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
6 flaconcini da 2 ml 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
10 mg/2 ml 1 cartuccia da 2 ml 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
10 mg/2 ml 3 cartucce da 2 ml 


fNUTROPINAQ 


IPSEN PHARMA 
10mg/2 mFé.-cartucce.da2 ml 


ottopamina 
| 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


s2 


s2 


S2 


s2 


S6 


S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


S5 


55 


S5 


S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
; S5 
] k 
OLMEGAN ; OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. | © DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al a | 40mg/12,5mg'compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pve/al 
; (85: Ù # È S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 55 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
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OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


— 322 —É 


S5 S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROC LOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pve/al 
S5 S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5 S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
f S5 
i. 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO : OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvé/al a 20 mg/25.ma:compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
; (85: | s È S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO i..QLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROC LOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 55 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
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OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROC LOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
si s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 'OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvé/al 7 40 mg/25.mg:compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
sa pe | 6 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 55 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. SANDOZ S.P.A 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister puc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ : OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. © SANDOZS.PA. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvde/al a 20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
Sg (85: | . È S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i.. QLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister puc/pvdc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
55 55 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A 
20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i 'OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. | © SANDOZS.PA. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvuc/pvde/al 7 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
a pe | e s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 55 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvce/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pve/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
i S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA . OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pyc/al a 40 mg/25.mg:compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
0 (85: | o È S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA i..QLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 55 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pve/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 


DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO — | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO — 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO — | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO — | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
i S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO i 'OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. | © TEVAITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvesal a 20mg/12,5mg*compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 
n. pe | e s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO — | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO —| OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
55 55 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO — | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A, TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 
S5 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


S5 S5 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 

S5 S5 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 56compresse in blister al/al 

S5 S5 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 

S5 S5 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 

S5 S5 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 

S5 S5 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA Olodaterolo 
TEVA ITALIA S.R.L. 53 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 

£5. OLPREZIDE 
So È ‘i MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA i 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al. a n pr 

(55. vOLPREZIDE 
I MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA $ 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 

55 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
TEVA ITALIA S.R.L. S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 

S5 | OLPREZIDE 


S5 


4-9-2017 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pve/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 
p 
OLPREZIDE ; OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | “MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria .. | 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
; (85: | Ù è È S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pve/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 55 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


OMERIA 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


Il P2 


OMERIA 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
25 mg compresse 30 compresse divisibili 


Il P2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
1,3 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso sottocutaneo polvere 1 fiala da 1,5 mg+ +1 fiala 
da 1,13 ml 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5 mg/ml polvere e soly per sol per iniezione uso sottocutaneo polvere 1 fiala da 5,8 mg + 1 
cartuccia da 1,14 ml 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso sottocutaneo polvere 5 fiale da 1,5 mg +5 
cartucce da 1,14 ml 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5mg/1,5ml sol iniett in cartuccia (vetro) - uso sottocutaneo 1 cartuccia - 1,5 ml 


S2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5mg/1,5ml sol iniett in cartuccia (vetro) - uso sottocutaneo 5 cartucce - 1,5 ml 


S2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5mg/1,5ml sol iniett in cartuccia (vetri) - uso sottocutaneo 10 cartucce - 1,5 ml - 


52 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10mg/1,5ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10mg/1,5ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - cartuccia (vetro) 1,5 ml 5 cartucce 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10mg/1,5ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - cartuccia (vetro) 1,5 ml 10 cartucce 


52 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 15 - 1.5 
ml 1 cartuccia 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro)per surepal 15 - 1.5 
ml - 5 cartucce 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 15 1.5 
ml - 10 cartucce 


| s2 
OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml -1 
cartuccia 
| s2 


— 330 —| 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


iL 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml -5 
cartucce 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml - 10 
cartucce 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5ml -1 
cartuccia 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5ml -5 
cartucce 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5ml - 
10 cartucce 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule+ 
1 inalatore 


| S3 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 meg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsulet1 
inalatore 


S3 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150.meg'*palvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 2x (30 
capsule+tinalatore) 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 
capsule+1 inalatore) 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30x (10 
capsule+1 inalatore) 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule + 
1 inalatore 


| 53 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsule + 
1 inalatore 


| 53 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pve) 2x (30 
capsule + 1 inalatore) 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3x (30 
capsule + 1 inalatore) 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30x (10 
capsule + 1 inalatore) 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100iu/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5ml- 1 
flaconcino 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 2 
flaconcini 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 5 
flaconcini 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 10 
flaconcini 


S4 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 4 cartucce 


S4 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 5 cartucce 


S4 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 10 cartucce 


S4 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 10 ml- 1 
flaconcino 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 1 penna preriempita 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 3 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 4 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 5 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 6 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 8 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 9 penne preriempite 
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OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


(optiset)- 3 ml- 10 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


100 ui/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


Serie generale - n. 206 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


s4 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 1 cartuccia 


S4 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 3 cartucce 


S4 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 4 cartucce 


S4 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 5 cartucce 


s4 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


OPTISULIN 
SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 


(solostar)- 3 ml- 1 penna preriempita 


OPTISULIN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


(solostar)- 3 ml- 3 penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


100 ui/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


100.ui/mI- soluzione iniattabile- uso sottocutaneo- 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 6 cartucce 


s4 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 8 cartucce 


S4 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 9 cartucce 


s4 


cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 10 cartucce 


s4 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


S4 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


S4 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


(solostar)- 3 ml- 4 penne preriempite 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


S4 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


(solostar)- 3 ml- 5 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


(solostar)- 3 ml- 6 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 


(solostar)- 3 ml- 8 penne preriempite 


OPTISULIN 
SANOFFAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


(solostar)- 3 ml-9 penne preriempite 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


s4 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


S4 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


S4 


cartuccia (vetro) in penna preriempita 


S4 
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OPTISULIN ornipressina 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH S5 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(solostar)- 3 ml- 10 penne preriempite ortetamina 
S4 (I s6 
OPTRUMA ossicodone 
ELI LILLY NEDERLAND BV I 57 
60 mg compresse laccate blister 14 compresse 
S4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
OPTRUMA 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
ELI LILLY NEDERLAND BV I S7 
60 mg compresse laccate blister 28 compresse 
S4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
OPTRUMA 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
ELI LILLY NEDERLAND BV I S7 
60 mg compresse laccate blister 84 compresse 
S4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
OPTRUMA 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
ELI LILLY NEDERLAND BV I S7 
60 mg compresse laccate flacone 100 compresse 
S4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & €, DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S7 
2mg/ml sciroppo flacone 100 ml 
S7 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
«i TTTOOTOÈ.—«—-«zquQun O «x» «aa; FOO? EGS.PA. 
ORAMORPH 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S7 
20mg/ml sol orale flacone 120 ml 
| S7 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
ZzzzsZeése — __.:. | EG S.P.A. 
ORAMORPH 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S7 
10 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose 5 ml 
! . ‘ OSSICODONE E NALOXONE EG 
DE EG S.P.A. 
ORAMORPH 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I A gr 57 
30 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose da 5 ml siti 4 i 
S7 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
“Ax, T_T T_T _____--—-+ EG S.P.A. 
ORAMORPH 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I 57 
100 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose da 5 ml 
| S7 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S7 
2 mg/ml sciroppo flacone 250 ml 
i 57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
anna TTT V_TVYTMTYTYTY="""="="="="* EG S.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I 57 
2 mg/ml sciroppo flacone 500 ml 
l S7 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
RI muppiZ« «iàùii«)bcbbiwWÒAb/)/) HG: ’;S NF go EG S.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I 57 
20 mg/ml sol orale flacone 30 ml 
! S7 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
Tess = TT T7{7{w{ FTyvT Uro | WU QU Uueus=="" EGS.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & €, DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S7 
20 mg/ml sol orale flacone 100 ml + pipetta 
! 57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
Tur. TT FTFTTywocETormoe "TS 8... 77? EGS.PA. 
ORAMORPH 40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S7 
20 mg/ml sel orale flacone contagocce 20 ml 
| S7 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORGALUTRAN 40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED I S7 
0,25 mg/0,5 ml sol iniett 1 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo 
S4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.PA. 
ORGALUTRAN 40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED I S7 
0,25 mg/0,5 ml sol iniett 5 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo 
sa 
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OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvce/pe/pvdc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


Serie generale - n. 206 


| S7| II S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
EGS.PA. SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
I S7 confezione ospedaliera 
| S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvce/pe/pvde SANDOZ S.P.A. 
I 57 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| 57 
OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.PA. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvce/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
I 57 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
I S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvce/pe/pvdc SANDOZ S.P.A 
I S7 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| 57 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa-al-pvc/al-pet SANDOZ S.P.A. 
I S7 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| S7 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARMS.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa-al-pvc/al-pet SANDOZ S.P.A. 
I S7 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| S7 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa-al-pvc/al-pet SANDOZ S.P.A. 
I i 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
_Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM i - 
ETHYPHARMS.A. | OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa:zl-pvc/al-pet . SANDOZ S.P.A: 
I ora {SL | E 20mg/10 img.compresse.a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvce/pe/pvdc 
LI s7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 10x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
confezione ospedaliera 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| SZ S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
I 57 confezione ospedaliera 
I 57 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 14x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
I S7 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvde 
| S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A 
I S7 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
I S7 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 30x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
I S7 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A 
I S7 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
| 57 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
I S7 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvde 


S7 
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OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
confezione ospedaliera 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 14x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


S7 


57 


57 


S7 


57 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. P 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister:al/puc{pe/pvde 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


S7 


S7 


S7 


S7 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
confezione ospedaliera 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


S7 


S7 


S7 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 20x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdce 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 x ] compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


S7 


S7 


57 


S7 
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. 


i 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/puc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvde 


OSSICODONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


Serie generale - n. 206 


S7 


57 


S7 


S7 


OSSICODONE ETHYPHARM 
ETHYPHARMS.A. 
20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


OSSICODONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
40 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


OSSICODONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


57 


S7 


57 


OSSICODONE MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala da 20 ml 


. OSSICODONE MOLTENI 


L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
10 mg/ml.soluzione iniettabile o per infusione 4 fiale da 20 ml 


S7 


S7 


OSSICODONE MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 


OSSICODONE MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 2 ml 


OSSICODONE MOLTENI 
L.MOLTENI & C. DEI ELLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 


57 


S7 


57 


ossimesterone 


SI 


ossimetolone 


SI 


ossimorfone 
I 


ostarina (vedi “SARMs”) 


OVALEAP 
TEVA PHARMA BV. 
300ui/0,5ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro tipo i) ovaleap pen-1 
cartuccia e 10 aghi per iniezione 


OVALEAP 
TEVA PHARMA B.V. 


450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro tipo i) overleap pen- 1 


cartuccia e 10 aghi per iniezione 


S7 


SI 


s2 


s2 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 
OVALEAP OXICODONE ACCORD 
TEVA PHARMA B.V. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


900ui/1,5 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro tipo i) overleap pen- 1 
cartuccia e 20 aghi per iniezione 


s2 


OVITRELLE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
250 mcg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 1 fiala solv 1 ml uso sottocutaneo 


s2 


OVITRELLE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
250 mcg polvere e solv per sol iniett 2 flaconcini polvere + 2 fiale solv 1 ml uso sottocutaneo 


52 


OVITRELLE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
250 mcg polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere + 10 fiale solv 1 ml uso sottocutaneo 


s2 


OVITRELLE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
250 mcg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solv 1 ml uso 
sottocutaneo 


OVITRELLE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
250 mcg polvere e solv per sol iniett 2 flaconcini polvere + 2 flaconcini solv 1 ml uso sottocutaneo 


5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


| S7 
OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I 57 
OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdce/al 
I S7 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


| S7 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


| 57 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


I S7 


| 52 | OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
OVITRELLE 5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED I S7 
250 mcg polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini polvere + 10 flaconcini solv 1 ml uso 
sottocutaneo! OXICODONE ACCORD 
I S2 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
OVITRELLE I 7 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED RE [Lai 
250 meg/0,5 ml sol iniett 1 sir preriemp in vetro uso sottocutaneo . 'OXICODONE ACCORD 
I 52 | " ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
OVITRELLE am S7 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED I 
250 meg-soluz. iniett in penna prereimpita-uso sottocutaneo-cartuccia in penna prereimpita (250. OXICODONE ACCORD 
mceg/0.5 ml)-0.5 ml 1 penna preriemp+1 ago ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
s2 10 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| 57 
ossabolone 
S1 | OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ossandrolone 10 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
SI | S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7| II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7(II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7| I S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 | Il 57 


4-9-2017 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


| S7 (I S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg compressea ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 20 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 
I S7 bambino 
I S7 
OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED OXICODONE ACCORD 
10 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I 57 40 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| 57 
OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED OXICODONE ACCORD 
10 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I 57 40 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I S7 
OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED OXICODONE ACCORD 
10 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
bambino 40 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7.(II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| Ml 57 
OXICODONE ACCORD [-OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 3 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pwdezak: zii 40:img conipressea.ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I s7 | Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 (II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvde/al 40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 (Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
I S7 (II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
| S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
| S7 (II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
I S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 
I 57 bambino 
Il 57 
OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED OXICODONE ACCORD 
20 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I 57 80 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


| S7| S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pyc/pe/pvdc/al 
I S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvde/al 5 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7| II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| SZ S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7 (II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE SANDOZ 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED SANDOZ S.P.A 
80 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| SYA I 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE SANDOZ 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| I S7 
] & 
OXICODONE ACCORD : OXICODONE SANDOZ 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED | © SANDOZS.PA. 
80 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino | 40 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| n DE AM i S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE SANDOZ 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7| II 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE SANDOZ 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
| S7| II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE SANDOZ 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED SANDOZ S.P.A. 
80 mg compressea ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I S7 | Il 57 
OXICODONE ACCORD OXICODONE SANDOZ 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 40 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
bambino I 57 
I 57 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.PA. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
10 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I 57 
| S7 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.P.A. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
10 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S7 
I 57 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.PA. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
20 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S7 
I S7 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.PA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
20 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S7 
I S7 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A, 


40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 


bambino 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


S7 


S7 


57 


S7 


57 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 3 
60 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvde/ak:. 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


57 


S7 


S7 


A 


S7 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


| 
OXICODONE SANDOZ 


SANDOZ S.P.A. 


60 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 


bambino 


S7 


60 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


S7 


S7 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S7 


S7 


57 


S7 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


| S7 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


I 57 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvde/al 


| S7 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


| S7 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


I 57 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


| S7 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A 
80 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


| 57 


OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 
bambino 


L S7 


‘oxilofrina (metilsinefrina) 


| # 56 


oximetazolina 
f s6 


OXIS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 4,5 60 dosi 4,5 mcg/dose 


s3 


OXIS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 9 60 dosi 9 mcg/dose 


$3 


OXIS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 4,5 3 inalatori 60 dosi/inalatore 


53 


OXIS 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 9 3 inalatori 60 dosi/inalatore 


S3 


oxprenololo 
Il P2 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 10 mg in blister 


| S7 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 10 mg in blister 


I 57 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 10 mg in blister 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 10 mg in flacone 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 80 mg in blister 


Serie generale - n. 206 


| S7| Il S7 
OXYCONTIN OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 10 mg in flacone 28 compresse a ril prolungato 80 mg in flacone 
| S7 | II 57 
OXYCONTIN OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 10 mg in flacone 56 compresse a ril prolungato 80 mg in flacone 
I S7| II S7 
OXYCONTIN OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 20 mg in blister 112 compresse a ril prolungato 80 mg in flacone 
| S7II S7 
OXYCONTIN OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 20 mg in blister 5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
| S7 | Il 57 
OXYCONTIN OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 20 mg in blister 5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
I S7| II S7 
OXYCONTIN OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 20 mg in flacone 5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
I S7 | Il 57 
OXYCONTIN OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L, 
56 compresse a ril prolungato 20 mg in flacone 5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
| I S7 
] k 
OXYCONTIN : OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. | “  MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 20 mg in flacone a i 5 mg compresse‘a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/al 
| SE AM Ret S7 
OXYCONTIN p-metilamfetamina 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. I S6 
28 compresse a ril prolungato 40 mg in blister 
| S7 | parametasone 
I s9 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. parametilamfetamina 
56 compresse a ril prolungato 40 mg in blister I s6 
| S7 
PARMODALIN 
OXYCONTIN LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS 5.R.L. 10mg+1mg compresse rivestite 25 compresse 
112 compresse a ril prolungato 40 mg in blister I s6 
| 57 
PECFENT 
OXYCONTIN ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 100mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 
28 compresse a ril prolungato 40 mg in flacone I S7 
| S7 
PECFENT 
OXYCONTIN ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALSS-R.L. 100mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 mld flaconi 
56 compresse a ril prolungato 40 mg in flacone I S7 
| S7 
PECFENT 
OXYCONTIN ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 400mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 
112 compresse a ril prolungato 40 mg in flacone I S7 
| 57 
PECFENT 
OXYCONTIN ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L, 400mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml4 flaconi 
28 compresse a ril prolungato 80 mg in blister I S7 
| S7 
eginesatide (vedi “peptidi EPO-mimetici”) 
OXYCONTIN peg ESE a 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 80 mg in blister 
i 5 RRES9 ii S7 pemolina 


56 
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penbutololo 


Il P2 
pentazocina 
I 57 
pentetrazolo 
| 56 
peptidi EPO-mimetici (EMP) 
s2 
PERGOVERIS 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 ul r-hfsh(11mcr)/75 ui-r-hIh (3mer) polvere e solv per soluz. iniett.-uso sottocutaneo 1ml 
Iflaconcino(vetro)+ 1 flaconcino 
| 52 
PERGOVERIS 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 ui r-hfsh (11mcr)/75 ui r-hlh(3mcr) polvere esolv per soluz. iniett.-uso sottocutaneo] ml 3 
flaconcino(vetro)+3 flaconcino 
| 52 
PERGOVERIS 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 ui r-hfsh (11mcr)/75 ui r-hIh(83mer) polvere esolv per soluz. iniett.-uso sottocutaneo] ml 10 
flaconcino(vetro)+10 flaconcino 
s2 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister al/al ; 
eg 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG 
EG S.P.A. 
2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG 
EG S.P.A. 
2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG 
EG S.P.A. 
2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG 
EG S.P.A. 
4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG 
EGS.PA. 
4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG 
EG S.P.A. 
4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 


S5 


S5 


S5 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5 


S5 


S5 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
“ KRKAD.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5 


S5 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 img/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5 


S5 


S5 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5 


S5 


55 


S5 


S5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


Serie generale - n. 206 


— 341 


S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/alldpe-hdpe/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA . PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO © MYLANS.PA. 
8 mg/2,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25-mg:compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
È dt S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 
55 55 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 
S5 55 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 2mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 2mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
i S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS . PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. © MYLANSP.A. 
2mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al a 4mg/1,25.mg:compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
85: | s È S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS i.. PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLANS.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLANS.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 55 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLANS.R.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLANS.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2mg/0,625mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLANS.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mgf0,625mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvce/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
2mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0,625mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0,625mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pve/al 
i S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA i PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. | © SANDOZS.PA. 
2mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/aclar/al a 2mg/0,625mg*compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
DE | e s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/aclar/al 2mg/0,625mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/aclar/al 2mgf0,625mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0,625mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLANS.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0,625mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 55 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
4mg/1,25mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
4mg/1,25mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
4mg/1,25mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
4mg/1,25mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
4mg/1,25mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
8mg/2,5mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pyc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
8mg/2,5mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
8mg/2,5mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 
i S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ . PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
SANDOZ S.P.A. ©. RATIOPHARM GMBH 
8mg/2,5mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al a 2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
n fat s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ i.. PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
SANDOZ S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
8mg/2,5mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 2 img/0.625 mg compresse 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
SANDOZ S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
8mg/2,5mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 2 mg/0.625 mg compresse 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
SANDOZ S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
8mg/2,5mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
SANDOZ S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
8mg/2,5mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 2 mg/0.625 mg compresse 50 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
SANDOZ S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
8mg/2,5mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 2 mg/0.625 mg compresse 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TECNIGEN S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
2mg+0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 2 mg/0.625 mg compresse 60 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 55 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TECNIGEN S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
4mg+ 1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 2 mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TECNIGEN S.R.L RATIOPHARM GMBH 
8mg+2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 2 mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
2 mg/0.625 mg compresse 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 


PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
40.000-50 g/500 ml sol per infusione 1 flacone da 500 ml 


FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
70.000-30 g/500 ml sel per infusione 1 flacone da 500 ml 


S5 


S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLANDER 
RATIOPHARM GMBH FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
4 mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40.000-50 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml 
S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLANDER 
RATIOPHARM GMBH FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
4mg/1.25 mg compresse 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 70.000-30 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml 
S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLASBUMIN 
RATIOPHARM GMBH INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
4 mg/1.25 mg compresse 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 200 g/l sol per infusione flacone 50 ml 
S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLASBUMIN 
RATIOPHARM GMBH INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
4 mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 200 g/l sol per infusione flacone 100 ml 
S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLASMAVOLUME 
RATIOPHARM GMBH BAXTER S.P.A. 
4 mg/1.25 mg compresse 50 compresse in blister pa/al/pvc/al redibag sol per infusione 10 sacche in pp da 500 ml 
S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLAUNAZIDE 
RATIOPHARM GMBH MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
4mg/1.25 mg compresse 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLAUNAZIDE 
RATIOPHARM GMBH MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
4 mg/1.25 mg compresse 60 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM i PLAUNAZIDE 
RATIOPHARM GMBH | “MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
4 mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister pa/al/pvc/al a | 20 mg/12,5 mg'compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
65: ; E S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLAUNAZIDE 
RATIOPHARM GMBH MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
4 mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PLAUNAZIDE 
RATIOPHARM GMBH MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
4mg/1.25 mg compresse 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
petidina PLAUNAZIDE 
I 57 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
PETIDINA CLORIDRATO MOLTENI S5 
L. MOLTENI & €. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml PLAUNAZIDE 
I S7 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
PETIDINA CLORIDRATO MONICO S5 
MONICO S.P.A. 
100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml PLAUNAZIDE 
I S7 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
PETIDINA CLORIDRATO S.A.L.F. S5 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
100 mg? 2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml PLAUNAZIDE 
I S7 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
pindololo S5 
Il P2 
PLAUNAZIDE 
pirbuterolo MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
$3 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
S5 
piretanide 
ss PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
PLANDER ASRIRRERTE i i 65 
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PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
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PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pve/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 
i. 
PLAUNAZIDE | PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. “MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria .. 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
; (85: | Ù - d S5 
PLAUNAZIDE i... PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pve/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 55 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
PLAUNAZIDE PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 S5 
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Serie generale - n. 206 


PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 
PLENADREN 
SHIRE SERVICES BVBA 
5mg-compressa a rilascio modificato- uso orale-flacone (hdpe)-50 compresse 
I 59 
PLENADREN 
SHIRE SERVICES BVBA 
20 mg- compressa a rilascio modificato- uso orale-flacone (hdpe)- 50 compresse 
I s9 
PLENAER 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
0,5 mg+ 0,5 mg sol da nebulizzare 20 flaconi da 0,5 mg+20 flaconi da 0,5 mg 
S3 
PLENAER 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
25 mg + 10 mg sosp pressurizzata per inalazione flacone da 100 erogazioni 
53 
PLUSCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite con film 
Il P2 
PLUSCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite con film 
Il P2 
politiazide 
S5 
POLITRATE 
GP-PHARM S.A. 


22,5 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato 1 flaconcino in vetre: 


+ solvente in siringa preriempita da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago sterile 


32) 
| 


| 
POLITRATE 
GP-PHARM S.A, 
3,75 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa 
preriempita 2ml solvente + 1 adattatore + 1 ago sterile 20g 
s2 
potassio canrenoato 
S5 
POTASSIO CANRENOATO EG 
EGS.PA. 
100 mg compresse rivestite con film 20 cpr 
S5 
POTASSIO CANRENOATO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
S5 
POTASSIO CANREONATO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
S5 
practololo 
Il P2 
pralmorelina (GHRP-2, vedi “GHRPs”) 
52 


17-one) 


PRECTIAZIDE 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


PRECTIAZIDE 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3beta-idrossi-androst-5-en- 


SI 


S5 


S5 


prednilidene 


PREDNISONE DOC GENERICI 
;* DOC GENERICI SRL 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


| 59 
prednisolone 
I 59 
prednisone 
| s9 
PREDNISONE BF RESEARCH 

BF RESEARCH S.R.L. 

5 mg compresse 10 compresse 
| s9 
PREDNISONE BF RESEARCH 

BF RESEARCH S.R.L. 

5 mg compresse 20 compresse 
| s9 
PREDNISONE BF RESEARCH 

BF RESEARCH S.R.L. 

25 mg compresse 10 compresse 
I 59 
PREDNISONE DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
I s9 
PREDNISONE DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
| s9 
PREDNISONE DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
I S9 


so 


59 


s9 


s9 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


s9 


59 


s9 


s9 
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PREDNISONE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg+t1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 


| s9 S5 
PREDNISONE TEVA PRELECTAL 
TEVA ITALIA S.R.L. |ST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 
| 59 S5 
PREDNISONE TEVA PRELECTAL 
TEVA ITALIA S.R.L. IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
| s9 S5 
PREDNISONE TEVA PRELECTAL 
TEVA ITALIA S.R.L. IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 
| s9 S5 
PREGNYL PRELECTAL 
N.v.ORGANON IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5000 ui polvere e solv per sol iniett per uso im 3 fiale polvere 5000 ui + 3 fiale solv 1 ml 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp 
S2 S5 
PREGNYL PRELECTAL 
N.V. ORGANON IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5000 ui polvere e soly per sol iniett 1 fiala polvere + 1 fiala solv 5 mg+t1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 
s2 S5 
PRELECTAL PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
PRELECTAL PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 
: S5 
i. 
PRELECTAL i PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. “© IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore:pp 5 5 mg+1,25:mg'compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp 
; (85: | Ù È f S5 
PRELECTAL ..prenilamina 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. I S6 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5 | PREPACORTH 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
PRELECTAL 0,5 g/1009 +5 g/100 g crema tubo 20 9 + cannula 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. I s9 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 
S5 | preparatiattivi della cannabis (es. hashish, marijuana) o preparati 
contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) sintetico 
PRELECTAL I sg 
IST.FARM.BIOLSTRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp PRESINEX 
S5 PH&T S.PA. 
10 mcg spray nasale, sol flacone 6 ml 
PRELECTAL S5 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp PRESSURAL 
S5 POLIFARMA S.P.A, 
2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 
PRELECTAL 5 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp PRETERAX 
S5 LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 
PRELECTAL S5 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp PRETERAX 
S5 LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 
PRELECTAL ss 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp PRETERAX 
S5 LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 
PRELECTAL 5 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp PRETERAX 
S5 LES LABORATOIRES SERVIER 
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PRETERAX 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


PRINZIDE 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A, 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp 40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 40/12,5 mg 28x1 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp 40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
S5 
] & 
PRETERAX i PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER | © BAYERPHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp: 5 Î 80/12,5 mg:28x1 compresse in blister uso orale 
; (85: Ù i È S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp 80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 14 compresse 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 28 compresse 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 28x1 compresse 
S5 S5 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 30 compresse 
S5 55 
PRETERAX PRITORPLUS 
LES LABORATOIRES SERVIER BAYER PHARMA AG 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp 80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 56 compresse 
S5 S5 
PRILACE PRITORPLUS 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. BAYER PHARMA AG 
5 mg + 6 mg compresse 14 compresse divisibili 80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 90 compresse 
S5 S5 
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PRITORPLUS PROTAPHANE 
BAYER PHARMA AG NOVO NORDISK A/S 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 98 compresse 100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
S5 S4 
probenecid PROTAPHANE 
S5 NOVO NORDISK A/5 
100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
PROBUMIN S4 
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml PROTAPHANE 
S5 NOVO NORDISK A/S 
penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
PROBUMIN S4 
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml PROTAPHANE 
S5 NOVO NORDISK A/S 
penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
procaterolo S4 
53 
PROTAPHANE 
PROCTOFOAM HC NOVO NORDISK A/S 
MEDA PHARMA S.PA. penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
1% + 1% schiuma rettale bomboletta 12 g S4 
| s9 
PROTAPHANE 
PROCTOFOAM HC NOVO NORDISK A/S 
MEDA PHARMA S.PA. novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
1% + 1% schiuma rettale bomboletta 24 g S4 
| 59 
PROTAPHANE 
PROCTOLYN NOVO NORDISK A/5 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
0,1 mg/g + 10 mg/g crema rettale tubo da 20g S4 
| s9 
PROTAPHANE 
PROCTOLYN NOVO NORDISK A/S 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
0,1 mg + 10 mg supposte 10 supposte Bb: i S4 
| Sqi 
| PROTAPHANE 
PROCTOLYN “NOVO NORDISKA/S 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. innolet 100-iu/mi sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
0,1 mg/g + 10 mg/g crema rettale tubo 30 g Sii j S4 
| s9 | 
i... PROTAPHANE 
PROCTOSEDYL NOVO NORDISK A/S 
BAYER S.PA. innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
crema rettale tubo 209 S4 
I s9 
PROTAPHANE 
PROCTOSEDYL NOVO NORDISK A/S 
BAYERS.PA flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
supposte 6 supposte S4 
| 59 
PROTAPHANE 
PROCTOSOLL NOVO NORDISK A/S 
ALFA WASSERMANN S.P.A. flexpen 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
crema rettale tubo da 20g S4 
| s9 
PROTAPHANE 
prolintano NOVO NORDISK A/S 
I S6 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 
ropilesedrina 
a c | PROVIGIL 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg compresse 30 compresse in blister opaco pvc/pvdc/al 
propranololo | REZO Ù PISEIGR se 
Il P2 
p — l PROVIRON 
prostanozolo (17beta-[(tetraidropiran-2-yl)ossi]-1'h-pirazolo[3,4:2,3]- BAVERSPA 
Salfa-androstano) 50 mg compresse20 compresse 
SI SI 
PROTAPHANE pseudoefedrina 
NOVO NORDISK A/S I S6 
40 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
54 | PULMELIA 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
40 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 


s4 


ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 


100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore con 60 strip al/al 


+ 1 contenitore con 60 strip al/al (120 dosi) 
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PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC, 
100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 2x1 inalatore con 60 strip al/ 
al (120 dosi) 


| 53 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC, 
100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 6x1 inalatore con 60 strip al/ 
al (360 dosi) 


| S3 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore con 60 strip al/ 
al (60 dosi) 
| S3 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore con 60 strip al/al 
+ 1 contenitore con 60 strip al/al (120 dosi) 


| 53 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 2x1 inalatore con 60 strip al/ 
al (120 dosi) 


| 53 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 3x1 inalatore con 60 strip al/ 
al (180 dosi) 


| 53 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC, 
200/65 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 6x1 inalatore con 60 strip alt: 
al (360 dosi) pi 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 


400/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1'inalatore con 60strip al/ 


al (60 dosi) 
| 853 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC, 
400/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 3x1 inalatore con 60 strip 
al/al (180 dosi) 
S3 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 1 fiala 50 ui fsh + solv 


52 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 3 fiale 50 ui fsh + solv 


s2 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 5 fiale 50 ui fsh + solv 


s2 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 10fiale 50 ui fsh + solv 


52 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 1 flac.75 ui fsh + solv. 


s2 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 3 flac.75 ui fsh + solu. 


s2 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 5 flac.75 ui fsh + solv. 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 10f.75 ui fsh + solv. 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 1 fiala 100 ui fsh + sol 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 3 fiale 100 ui fsh + sol 


Serie generale - n. 206 


s2 


52 


s2 


s2 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 5 fiale 100 ui fsh + sol 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 10 fiale 100 ui fsh+solv 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 1 fiala 150 ui fsh + sol 


S2 


s2 


52 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 3 fiale 150 ui fsh + sol 


PUREGON 
“ MERCK SHARP &DOHME LIMITED 
im sc 5 fiale 150-ui fsh + sol 


s2 


s2 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 10 fiale 150 ui fsh+solv 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
50 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
50 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


s2 


s2 


52 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
50 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
75 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
75 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


s2 


s2 


52 


s2 
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PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A, 
12 meg/ora cerotti transdermici ] cerotto 


Serie generale - n. 206 


—. 360, 


S2.(.Il S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
150 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 12 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
sS2 | Il 57 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
150 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 12 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
S2 (Il S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A, 
150 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 12 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
S2.(II S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
200 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 12 mcg/ora cerotti transdlermici 20 cerotti 
sS2 | Il 57 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
200 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 25 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
S2(I S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
200 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
S2 (Il 57 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
225 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
I S7 
i. 
PUREGON . QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED © ALFAWASSERMANN S.P.A. 
225 ui/0,5 ml sol iniettabili 5 flaconcini uso im/sc a 25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
Da | AM i S7 
PUREGON i.. QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
225 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
s2 (II 57 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
250 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 50 meg/ora cerotti transdermici ] cerotto 
S2.(I S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
250 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 50 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
sS2 (Il 57 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
250 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 50 mceg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
s2 (Il S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
75 ui/05 ml sel iniett 1 flaconcino uso im/sc 50 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
S2.(I S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
300 ui/0,362 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 50 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
sS2 | Il 57 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A, 
600 ui/0,72 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 75 meg/ora cerotti transdermici ] cerotto 
S2(I S7 
PUREGON QUATROFEN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ALFA WASSERMANN S.P.A. 
1 cartuccia 200 ui/1,08 ml 75 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
52 | Il 57 
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QUATROFEN 
ALFA WASSERMANN S.P.A. 
75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pa/al/pv/al 


Serie generale - n. 206 


| S7 S5 
QUATROFEN QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
ALFA WASSERMANN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 10/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pv/al 
I 57 S5 
QUATROFEN QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
ALFA WASSERMANN S.P.A, AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
75 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 10/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pv/al 
I S7 S5 
QUATROFEN QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
ALFA WASSERMANN S.P.A, AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 10/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pv/al 
| S7 S5 
QUATROFEN QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
ALFA WASSERMANN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 10/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pv/al 
| 57 S5 
QUATROFEN QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
ALFA WASSERMANN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 10/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pv/al 
I S7 S5 
QUATROFEN QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
ALFA WASSERMANN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 10/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pa/al/pv/al 
| 57 S5 
QUATROFEN QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
ALFA WASSERMANN S.P.A, AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 mcegyora cerotti transdermici 20 cerotti 10/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pv/al 
I . s5 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS i QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLAN S.P.A. | “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvî a 10/12.5.mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pv/al 
#85 I DO 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLANS.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLAN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLAN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLANS.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLAN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLAN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister pa/al/pv/al 
55 55 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLAN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MYLAN S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 


4-9-2017 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pa/al/pv/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pa/al/pv/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pv/al 
890. S5 
SEdL (se 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO . QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pw/al:” a 20/25 mg.comipresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pv/al 
. DE | i S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO i..QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister pa/al/pv/al 
55 55 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 S5 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pa/al 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EGS.PA. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EGS.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500(5x100) compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.PA. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pa/al 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 
i S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG i QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.P.A. | © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pa/al a 10 mg +..12,5.mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
sa pe | è s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pa/al 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 (5x100) compresse in blister pvc/pa/al 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.PA. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
55 55 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pve 
S5 S5 


4-9-2017 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA SR.L. 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister al/pa/pvc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 


Serie generale - n. 206 


— 356 —É 


S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pve 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 500x] compresse in blister al/pa/pvc 
89 S5 
HEGEL (de 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA . QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pvc a 20 mg +.25:mg'compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 
. DE | i S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA i. QUINAZIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAZIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 6,25 mg compresse rivestite 14 compresse 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAZIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pve 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA quinbolone 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. S1 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 | RAFANIX 
GENETIC S.P.A. 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 0,005%+0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,1 ml 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il P2 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 
S5 | RAFANIX 
GENETIC S.P.A. 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 0,005%+0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il P2 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 | RAFFREDDOREMED 
IODOSAN S.P.A. 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA compresse effervescenti 12 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I 56 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 | RAFFREDDOREMED 
IODOSAN S.P.A. 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA capsule rigide 12 capsule 
ZENTIVA ITALIA S.R.L I S6 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 | raloxifene 
s4 
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RALOXIFENE SANDOZ RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
SANDOZ S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A, 
60 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S4 S5 
RALOXIFENE SANDOZ RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
SANDOZ S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 
S4 S5 
RALOXIFENE SANDOZ RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
SANDOZ S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S4 S5 
RALOXIFENE SANDOZ RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
SANDOZ S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A, 
60 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S4 S5 
RALOXIFENE SANDOZ RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
SANDOZ S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S4 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
DOC GENERICI SRL GERMED PHARMA S.P.A, 
2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pctfe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
DOC GENERICI SRL GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
DOC GENERICI SRL GERMED PHARMA S.P.A, 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pctfe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
Li S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI i RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
DOC GENERICI SRL | © GERMED PHARMA S.PA. 
5 mg + 25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 5 2.5 mg/12:5.mig*compresse 28 compresse in contenitore pp 
DA O pg s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
EPIFARMA S.R.L GERMED PHARMA S.P.A. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
EPIFARMA S.R.L GERMED PHARMA S.P.A, 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
FG SRL. GERMED PHARMA S.P.A. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
FGS.R.L. GERMED PHARMA S.P.A, 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A, 
2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
55 55 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A, 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 2.5mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 2.5mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 2.5mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 2.5mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 2.5mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al 
ss S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED  RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. © MYLANS.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 5 2.5mg/12.5:ma compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
85: | : E S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED i..RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
55 55 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
IPSO PHARMA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 2.5mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
IPSO PHARMA S.R.L MYLAN S.P.A. 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 2.5mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 
S5 S5 


4-9-2017 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLANS.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLANS.R.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pve/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLANS.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG 
MYLAN S.P.A. PHARMEG S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG 
MYLAN S.P.A. PHARMEG S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
i S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS i RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. | “ RANBAXYITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al a 2,5 mg+.12;5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 
DE | Le s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXYITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLANS.P.A. RANBAXYITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 2,5 mg+12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 
55 55 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.PA. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
i S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY . RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. “.  AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 2.5 mg/12:5.mig*compresse 28 compresse in contenitore pp 
65: | ; È S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY i..RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili in blister pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili in blister pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 
55 55 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pve/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvce/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A, 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pve/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pve/al 2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pve/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
ll S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS i RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | ©. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 5 2,5 mg/12;5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
DE | i s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
55 55 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
EGS.P.A. RATIOPHARM GMBH 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
EGS.PA. RATIOPHARM GMBH 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 S5 


4-9-2017 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
i S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM  RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH “ SANDOZSPA. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al a 2.5 mg/12:5 mg'compresse 14 compresse in blister al/al 
65: | . È S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM i..RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
55 55 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAOLOZ 
SANDOZ S.P.A. GENETIC S.P.A, 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite 28 compresse 
S5 S4 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAPICORT 
SANDOZ S.P.A. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A, 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 100 mg polvere e solv per sol iniett per uso ev1 fiala polvere + 1 fiala solv 2 ml 
S5 (II so 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAPICORT 
SANDOZ S.P.A. MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 
S5 | Il 59 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAPICORT 
SANDOZ S.P.A. MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 
S5 (II s9 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A, 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
SO. S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. | © ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al a | 8/12,5 mgrcompresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
(65: Ù È È S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A, 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A, 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A, 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 55 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A, 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
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RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
8/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse7 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvde 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 
RATACAND PLUS i RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. © ASTRAZENECA S.A. 
16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al a 32 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
85: | Ù A E S5 
RATACAND PLUS i. RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 98 x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 
55 55 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
16/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
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RATACAND PLUS RAVICTI 
ASTRAZENECA S.P.A, HORIZON PHARMA IRELAND LIMITED 


32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvde 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, 
32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc 


1,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + 1 
S5 adattatore + 7 siringhe orali da 5 ml 


REACTINE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A, 
S5 5 mg + 120 mg compresse a ril prolungato 14 compresse 


Il S6 


RELVAR ELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
S5 184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
(alu)- 1 inalatore x 14 dosi 


| 53 


RELVAR ELLIPTA 
S5 GLAXO GROUP LIMITED 
184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 


(alu)- 1 inalatore x 30 dosi 


| 53 


55 | RELVARELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
(alu)- 3 inalatori x 30 dosi 


| 53 
S5 
RELVAR ELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
1 inalatore x 30 dosi 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A, 
32 mg/25 mg compresse 98compresse in blister pvc/pvdc 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria}: 


gg, 


RELVAR ELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
3 inalatori x 30 dosi 


‘dl S3 


ELVAR ELLIPTA 


92. miefogrartimi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 


] 
. 
| GLAXO GROUP.LIMITED 
I 


T inalatore x T4 dosi 
RATACAND PLUS > 
ASTRAZENECA S.P.A. if il 
32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc remifentani 
ss! S7 
RATACAND PLUS REMIFENTANIL ACTAVIS 
ASTRAZENECA S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
ssi! S7 
RATIPRED REMIFENTANIL ACTAVIS 
GENETIC S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
s5|! S7 
RATIPRED REMIFENTANIL ACTAVIS 
GENETIC S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
s5;! S7 
RATIPRED REMIFENTANIL HOSPIRA 
GENETIC S.P.A. HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
ss; s7 
RAVICTI REMIFENTANIL HOSPIRA 
HORIZON PHARMA IRELAND LIMITED HOSPIRA ITALIA S.R.L. i n” si 
1,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + 1 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
adattatore | S7 
| 55 
REMIFENTANIL HOSPIRA 
RAVICTI HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
HORIZON PHARMA IRELAND LIMITED 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
1,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + 1 | S7 
adattatore + 7 siringhe orali da 1 ml 
I s5 | REMIFENTANIL KABI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
RAVICTI 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro da 4 ml 
HORIZON PHARMA IRELAND LIMITED I S7 


1,1 g/ml liquido orale - uso orale o gastrointestinale - flacone (vetro) 25 ml - 1 flacone + 1 
adlattatore + 7 siringhe orali da 3 ml 


S5 
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REMIFENTANIL KABI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro da 4 ml 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 1 flaconcino in vetro 


Serie generale - n. 206 


— 366 —| 


| S7 (Il S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLANS.P.A. 
2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro da 6 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 5 flaconcino in vetro 
I S7 | II 57 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro da 6 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 10 flaconcino in vetro 
I S7 (II S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 20 flaconcini in vetro 
| S7.(II S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLANS.P.A. 
5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro da 10 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 25 flaconcini in vetro 
| S7 | II 57 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 1 flaconcino in vetro 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 50 flaconcini in vetro 
| S7 (II S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 5 flaconcini in vetro 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro 
| S7 | Il 57 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 10 flaconcini in vetro 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
| I S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. © TEVAITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 20 flaconcini in'vetro a 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
I ; Sd ; E 67 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLANS.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 25 flaconcini in vetro 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro 
| S7 (Il 57 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 50 flaconcini in vetro 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro 
I S7 (II S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 1 flaconcino in vetro 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
| S7 | II 57 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS RENAZOLE 
MYLANS.P.A. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A, 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 5 flaconcini in vetro 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| S7 S4 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS RENAZOLE 
MYLAN S.P.A. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A, 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 10 flaconcini da 5 ml 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di 
I 57 bambino 
S4 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. REOMAX 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 20 flaconcini da 5 ml BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
I S7 20 compresse 50 mg 
55 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN SARA. REOMAX 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 25 flaconcini da 5 ml BIOCINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
I S7 iv 1 fiala 20m|50 mg 
S5 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. reproterolo 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 50 flaconcini da 5 ml 53 
I 57 
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RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev sir preriemp (vetro) 0,3 mlG@333ui/ml) 1 sir 
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RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 1,0 ml (10000 ui/ml) 1 sir 


preriempita preriempita 
| s2)1 s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (3333 ui/ml) 6 sir 10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 1,0 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp preriemp 
| S2 1 s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 1 sir 20000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 1 sir 
preriempita preriempita 
| S2)1 s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 6 sir 30000 ui/0,75 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 1 sir 
preriemp preriempita 
| S2 || S2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
3000 ui/0,9 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,9 ml (3333 ui/ml) 1 sir 40000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 1 sir 
preriempita preriempita 
| S2 || 52 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
3000 ui/0,9 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,9 ml (3333 ui/ml) 6 sir 20000 ui/0,5 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 4 sir 
preriemp preriemp 
| S2 | 1 52 
RETACRIT RETACRIT 


HOSPIRA UK LTD 
4000 ui/0,4 ml sol iniett- uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,4 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD e ” 
4000 ui/0,4 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,4.ml (10000 ui/mi6 sir 
preriemp 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
5000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,5 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
5000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


sa 


82 


s2 


s2 


s2 


s2 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


52 


s2 


HOSPIRA UKLTD 
20000 ui/0,5 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


L s2 


RETACRIT 
HOSPIRA UKLTD 
30000 ui/0,75 ml - sol'iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 4 
sir preriemp 


| s2 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
30000 ui/0,75 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 6 
sir preriemp 


| s2 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
40000 ui/1,0 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 4 sir 
preriemp 


| s2 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
40000 ui/1,0 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 6 sir 


preriemp 
s2 
rimexolone 
| s9 
rimiterolo 
S3 
RINOFLUIMUCIL 
ZAMBONITALIA S.R.L. 
1% + 0,5% spray nasale soluzioneflacone 10 ml 
I 56 
RINOFLUIMUCIL 
ZAMBONITALIA S.R.L. 
1% + 0,5% spray nasale, soluzione flacone 25 ml 
| S6 
RINOVIT 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
dosaggio alto gocce nasali, sol flacone da 25 ml 
| S6 
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RINOVIT ROMAPAL 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. GALEX D.D. 


dosaggio basso gocce nasali, sol flacone da 30 ml 


2 mg/0,625 mg compresse 500 compresse in blister al/al 


| S6 S5 
RINOVIT ROMAPAL 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. GALEX D.D. 
dosaggio basso, unguento nasale tubo da 8g 4 mg/1,25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
| 56 S5 
RINOVIT ROMAPAL 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. GALEX D.D. 
dosaggio alto, unguento nasale tubo da 12g 4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
I S6 S5 
RITALIN ROMAPAL 
NOVARTIS FARMA S.P.A. GALEX D.D. 
10 mg compresse 30 compresse 4 mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
| S6 S5 
ritodrina ROMAPAL 
S3 GALEX D.D. 
4 mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
ROLENIUM S5 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
50 microgrammi/250microgrammi dose di polvere per inalazione in contenitore monodose 60 ROMAPAL 
strisce in doppio blister alu-alu GALEX D.D. 
I 53 4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5 
ROLENIUM 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. ROMAPAL 
50 microgrammi/500microgrammi dose di polvere per inalazione in contenitore monodose 60 GALEX D.D. 
strisce in doppio blister alu-alu 4 mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
53 S5 
ROMAPAL ROMAPAL 
GALEX D.D. GALEX D.D. 
2 mg/0,625 mg compresse 10 compresse in blister al/al 4 mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
; S5 
i. 
ROMAPAL i ROMAPAL 
GALEX D.D. © GALEXDD. 
2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister al/al a 4 mg/1,25mgrtompresse 60 compresse in blister al/al 
(65: | Ù # E S5 
ROMAPAL i... ROMAPAL 
GALEX D.D. GALEX D.D. 
2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister al/al 4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ROMAPAL ROMAPAL 
GALEX D.D. GALEX D.D. 
2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister al/al 4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ROMAPAL ROMAPAL 
GALEX D.D. GALEX D.D. 
2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister al/al 4 mg/1,25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 
S5 S5 
ROMAPAL RYTMOBETA 
GALEX D.D. ABBOTT S.R.L. 
2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister al/al 80 mg compresse 20 compresse 
ss| P2 
ROMAPAL RYTMOBETA 
GALEX D.D. ABBOTT S.R.L. 
2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister al/al 80 mg compresse 50 compresse 
S5 (I P2 
ROMAPAL RYTMOBETA 
GALEX D.D. ABBOTT S.R.L. 
2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister al/al 160 mg compresse 20 compresse 
ss | P2 
ROMAPAL RYTMOBETA 
GALEX D.D. ABBOTT S.R.L. 
2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister al/al 160 mg compresse 50 compresse 
S5 | II P2 
ROMAPAL SAIZEN 
GALEX D.D. MERCK SERONO S.P.A. 
2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister al/al 1,33 mg-1 flacone liofilizzato + 1 fiala solv 
S5 52 
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SAIZEN SALBUTAMOLO SANDOZ 
MERCK SERONO S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,33 mg -3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solv 100 microgrammi/dose sosp pressurizzata per inalazione 3x200 erogazioni in contenitore al 
s2 S3 
SAIZEN SALBUTAMOLO SPECIAL PRODUCT'S LINE 
MERCK SERONO S.P.A. SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A. 
3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solv 0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 
52 53 
SAIZEN SALMETEDUR 
MERCK SERONO S.P.A. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
8 mg -1 flacone liofilizzato + 1 flacone solv 50 meg polvere per inalazione 1 inalatore diskus da 60 dosi 
s2 S3 
SAIZEN SALMETEDUR 
MERCK SERONO S.P.A. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solv 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sottopressione da 120 
sS2 erogazioni 
| S3 
SAIZEN 
MERCK SERONO S.P.A. salmeterolo 
1,33 mg - 10flaconi liofilizzato + 10 fiale solv I 53 
S2 
SALMETEROLO SANDOZ 
SAIZEN SANDOZ S.PA. 
MERCK SERONO S.P.A. 50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione 1 inalatore pulmojet multidose in 
1 flaconcino polv, 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo perla ricostituzione pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 erogazioni 
S2|1 S3 
SAIZEN SALMETEROLO SANDOZ 
MERCK SERONO S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione 25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto 
S2 pressione da 120 erogazioni 
| S3 
SAIZEN 
MERCK SERONO S.P.A, SALMETEROLO SANDOZ 
5,83 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 6 mg/1,03 ml sol SANDOZ S.P.A. 
25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto 
[5% pressione da 120 erogazioni ciascuno 
SAIZEN i P $3 
MERCK SERONO S.P.A. | a 
5,83 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 6 mg/1,03 ml sol a SALMETEROLO SANDOZ 
nigi SANDOZSPA, 
I 25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 3 contenitori sotto 
SAIZEN pressione da 120 erogazioni ciascuno 
MERCK SERONO S.P.A. Ì 53 
8 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,5 ml sol 
s2 | SALMETEROLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
SAIZEN 25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 4 contenitori sotto 
MERCK SERONO S.P.A. pressione da 120 erogazioni ciascuno 
8 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 12 mg/1,5 ml sol | S3 
s2 
SALMETEROLO SANDOZ 
SAIZEN SANDOZ S.P.A. 
MERCK SERONO S.PA. 25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 5 contenitori sotto 
8 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,5 ml sol pressione da 120/etagazioni ciascuno 
SAIZEN SALMETEROLO E FLUTICASONE ZENTIVA 
MERCK SERONO S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
8 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 20 mg/2,5 ml sol 50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione 1 inalatore pulmojet multidose in 
pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 erogazioni 
s2 
53 
salbutamolo 
3 SAMSCA 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
15 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 compresse 
SALBUTAMOLO E IPRATROPIO BROMURO EG a di È 
S5 
EG S.P.A. 
0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml 
93 SAMSCA 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
15 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 compresse 
SALBUTAMOLO E IPRATROPIO BROMURO EG TRES Ù i 
EG S.P.A. s5 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml 
53 SAMSCA 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
30 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 compresse 
SALBUTAMOLO SANDOZ sa i i d 
SANDOZ S.P.A. 
100 microgrammi/dose sosp pressurizzata per inalazione 200 erogazioni in contenitore al 
93 SAMSCA 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
30 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 compresse 
SALBUTAMOLO SANDOZ st È i ss 
SANDOZ S.P.A. 


100 microgrammi/dose sosp pressurizzata per inalazione 2x200 erogazioni in contenitore al 


S3 
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SANIDUO FEBBRE E NASO CHIUSO 
BAYER S.P.A. 
500 mg + 60 mg compresse effervescenti 8 compresse divisibili 
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SECTRAL 
SANOFIAVENTIS S.P.A. 
400 mg compresse30 compresse 


Serie generale - n. 206 


| S6 | Ill P2 
SARMSs (modulatori selettivi dei recettori degli androgeni) SELECOM 
S1 FULTON MEDICINALI S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse 

SATIVEX | S6 

GW PHARMA LTD 

spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni selegilina 
| S8 (Il S6 
SATIVEX SELES BETA 

GW PHARMA LTD UCB PHARMA S.P.A. 

spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 100 mg compresse 50 compresse 
| S8 | Ill P2 
SATIVEX SELOKEN 

GW PHARMA LTD ASTRAZENECA S.P.A, 

spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 100 mg compresse 50 compresse 
| S8 (I P2 
SATIVEX SELOKEN 

GW PHARMA LTD ASTRAZENECA S.P.A. 

spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 
I s8 | Ill P2 
SATIVEX SELOKEN 

GW PHARMA LTD ASTRAZENECA S.P.A, 

spray per mucosa orale 5 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 1mg/ml sol iniett per uso ev 5 fiale 5 ml 
I S8 | III P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A. 

spray per mucosa orale 6 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
I 58 | Ill P2 
SATIVEX ‘ SEQUACOR 

GW PHARMA LTD È BRACCO S.P.A, 

spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni i 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
| S8° [III P2 
SATIVEX 17 SEQUACOR 

GW PHARMA LTD I BRACCO S.P.A. 

spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni : 30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
I sg (Il P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A. 

spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
I s8 | Ill P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A, 

spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
| S8 | Ill P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A, 

spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
| S8 (III P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A, 

spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
I s8 | Ill P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A. 

spray per mucosa orale 5 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
I S8 | III P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A. 

spray per mucosa orale 6 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
I s8 | Ill P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A, 

spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
| S8 | Il P2 
SATIVEX SEQUACOR 

GW PHARMA LTD BRACCO S.P.A. 

spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
| S8 (II P2 
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SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2 | ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A. 

56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2| ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2| ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Il P2.. III P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A. 

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2.| ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2 | dll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A. 

28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il Il P2 
SEQUACOR i SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. | “© BRACCOSP.A. 

50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg a | 56 compresse‘in'blister pvc/al da 7.5 mg 
Il RE AH i P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A. 

56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A. 

90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il P2| I P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2.| dll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2. III P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A. 

28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2| ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A, 

30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 50 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2 | ll P2 
SEQUACOR SEQUACOR 

BRACCO S.P.A. BRACCO S.P.A. 

50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Il P2| ll P2 
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SEQUACOR SERETIDE 
BRACCO S.P.A. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 

60 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
Il P2 53 

SEQUACOR SERETIDE 

BRACCO S.P.A. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
90 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
Il P2 53 

SEQUACOR SERETIDE 

BRACCO S.P.A. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
100 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
Il P2 S3 

SEQUACOR SERETIDE 

BRACCO S.P.A. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 25/50 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
P2 S3 

SEQUACOR SERETIDE 

BRACCO S.P.A. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 25/125 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
P2 s3 

SEQUACOR SERETIDE 

BRACCO S.P.A. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 25/250 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
P2 S3 

SEQUACOR SEREVENT 
BRACCO S.P.A GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione] contenitore sotto pressione 120 erogazioni 
P2 53 
SEQUACOR SEREVENT 
BRACCO S.P.A. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 50 meg polvere per inalazione inalatore da 60 dosi 
; S3 
i. 
SEQUACOR | sermorelina (vedi“GHRH”) 
BRACCO S.BA. ° s2 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al a n pr 
PZ SEVITREX." 
I DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

SEREKIS $ 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
BAYERS.PA. S5 
1 mg + 40 mg supposte 10 supposte 

| S9 | SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

SEREKIS 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
BAYER S.PA. S5 
1 mg + 40 mg supposte 120 supposte 

I S9 | SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

SERETIDE 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. S5 
diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 

53 | SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

SERETIDE 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. monodose 
diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz S5 

S3 
SEVITREX 
SERETIDE DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz S5 
S3 
SEVITREX 
SERETIDE DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz S5 
53 
SEVITREX 
SERETIDE DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz S5 
s3 
SEVITREX 
SERETIDE DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz S5 
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SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


$5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


] 

SEVITREX i 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. | 

40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone;Fdpe | 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


| S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


| S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 


monodose 
| S5 
SEVITREX 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S5 
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SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


I S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


S5 


gg, 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX. 
DAIGHI SANKYO ITALIA:S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 


55 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


55 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 
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SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. ; 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in.blister-pa/alfpve/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


| S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 
confezione monodose 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 
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SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


| S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


55 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX. 
DAIGHI SANKYO ITALIA:S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 
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sibutramina SOLDESAM 
I Na LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L, 
4 mg/ml sol iniett 3 fiale 1 ml 
SINERTEC | s9 
MSD ITALIA S.R.L. 
14 compresse 20 mg + 6mg SOLDESAM 
S5 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
0,2% gocce orali, sol flacone 10 ml 
SINESTIC | s9 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 meg SOLDESAM 
53 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
8 mg/2 ml sol iniett 3 fiale 2 ml 
SINESTIC | s9 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg SOLU MEDROL 
53 PFIZERITALIA S.R.L. 
40 mg/ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia camera da 40 mg/ml 
SINESTIC I s9 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg SOLU MEDROL 
S3 PFIZERITALIA S.R.L. 
125 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia camera da 125 mg/2 ml 
SINESTIC | 59 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg SOLU MEDROL 
53 PFIZERITALIA S.R.L. 
500 mg/8 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di polvere da 500 mg+ fiala solv da 8 ml 
SINESTIC | s9 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg SOLU MEDROL 
S3 PFIZERITALIA S.R.L. 
1000 mg/16 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di polvere da 1000 mg+ 1 flacone solv da 16 
SINESTIC ml 
ASTRAZENECA S.P.A. Il s9 


turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 meg 


53 | SOLU MEDROL 
PFIZERITALIA S.R.L. 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 


i 
f ] 
| 


2000 mg/32 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di polvere da 2000 mg+ 1 flacone solv da 32 
ml 


IE S9 


somatorelina- 
La Le S) 


SOMATROPIN BIOPARTNERS 


93 BIOPARTNERS GMBH 


2 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo polvere 
2mg:flaconcino (vetro) solv 1,5 ml:flaconcin 


53 | SOMATROPIN BIOPARTNERS 
BIOPARTNERS GMBH 
4 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 4 mg 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini 


S3 
SOMATROPIN BIOPARTNERS 


BIOPARTNERS GMBH 
7 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 7 mg 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini 


s3|! S2 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 2 inalatore 60 dosi 320/9 meg 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 3 inalatore 60 dosi 320/9 meg 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 10 inalatore 60 dosi 320/9 meg 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 18 inalatore 60 dosi 320/9 meg 


SINTREDIUS 
DOMPE' S.P.A. 
1 mg/ml soluzione orale 10 contenitori in pe da 5 ml monodose con cucchiaio dosatore 


SOMATROPIN BIOPARTNERS 
BIOPARTNERS GMBH 
10 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 flaconcino 


53 
| s2 
SOMATROPIN BIOPARTNERS 

BIOPARTNERS GMBH 

10 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg 

flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini 


| s2 


S3 


SOMATROPIN BIOPARTNERS 
BIOPARTNERS GMBH 
20 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 flaconcino 


| s2 


53 


SOMATROPIN BIOPARTNERS 
BIOPARTNERS GMBH 
20 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini 


| S2 


S3 


s9 


P2 
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somatropina (hGH) SOTALOLO MYLAN GENERICS 
s2 MYLAN SPA. 
30 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
SOSARIA Il P2 
CIPROS S.R.L. 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml SOTALOLO MYLAN GENERICS 
53 MYLAN S.P.A. 
40 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
SOTALEX Il P2 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 
80 mg compresse 40 compresse SOTALOLO MYLAN GENERICS 
Il P2 MYLAN S.P.A. 
50 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
sotalolo Il P2 
Il P2 
SOTALOLO MYLAN GENERICS 
SOTALOLO ANGENERICO MYLAN S.P.A. 
ANGENERICO S.P.A. 60 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
80 mg compresse 40 compresse Il P2 
Il P2 
SOTALOLO MYLAN GENERICS 
SOTALOLO ANGENERICO MYLAN S.P.A. 
ANGENERICO S.P.A. 100 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
160 mg compresse 40 compresse Il P2 
Il P2 
SOTALOLO MYLAN GENERICS 
SOTALOLO HEXAL MYLAN S.P.A. 
HEXAL SPA. 300 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
80 mg compresse40 compresse Il P2 
Il P2 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO HEXAL TEVA ITALIA SRL. 
HEXAL S.P.A. 1 astuccio da 20 compresse da 80 mg 
160 mg compresse40 compresse Il P2 
Il P2 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A, 1 astuccio da 28 compresse da 80 mg 
20 compresse da 80 mg in flacone ppe HI P2 
Il E 
: SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLANS.RA. 1 astuccio-da 30compresse da 80 mg 
28 compresse cla 80 mg in flacone ppe “ci dl f P2 
Il Pa. | 
i..SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS “| = TEVAITALIAS.R.L 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 40 compresse da 80 mg 
30 compresse da 80 mg in flacone ppe Il P2 
Il P2 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLANS.PA. 1 astuccio da 50 compresse da 80 mg 
40 compresse da 80 mg in flacone ppe Il P2 
Il P2 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 60 compresse da 80 mg 
50 compresse da 80 mg in flacone ppe Il P2 
Il P2 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 100 compresse da 80 mg 
60 compresse da 80 mg in flacone ppe Il P2 
Il Pi 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 50 compresse in blister eav da 80mg 
100 compresse da 80 mg in flacone ppe Il P2 
Il P2 
SPIRIDAZIDE 
SOTALOLO MYLAN GENERICS LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
MYLAN S.RA. 25 mg + 25 mg capsule rigicle 20 capsule 
300 compresse da 80 mg in flacone ppe S5 
Il P2 
SPIROFUR 
SOTALOLO MYLAN GENERICS BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
MYLAN S.P.A. 50 mg + 20 mg capsule rigide 10 capsule 
20 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al S5 
Il P2 
SPIROFUR 
SOTALOLO MYLAN GENERICS BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
MYLAN S.P.A. 50 mg + 20 mg capsule rigide 20 caspule 
28 compresse da 80 mg in blister opaco pve/al S5 
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SPIROLANG 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
16 capsule 25 mg 


SPIROLANG 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
10 capsule 50 mg 


SPIROLANG 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
10 capsule 100 mg 


spironolattone 


SPREDIV 
BF RESEARCH S.R.L. 
5 mg compresse 10 compresse 


SPREDIV 
BF RESEARCH S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse 


SPREDIV 
BF RESEARCH S.R.L. 
25 mg compresse 10 compresse 


stanozololo 


STEMFLOVA 
IS PHARMACEUTICALS LIMITED 
0,2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 5 ml 
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S5 


S5 


S5 


S5 


s9 


59 


s9 


SI 


stenbolone 
stricnina È 
I S6 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
2 mg/0,5mg compresse sublinguali - per uso sublinguale blister (nylon/alu/pve - 7 compresse 
| S7 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
2 mg/0,5mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister (nylon/alu/pvc) 28 compresse 
| 57 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister (nylon/alu/pvc) 7 compresse 
| S7 
SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister (nylon/alu/pvc) 28 compresse 
| S7 
SUBOXONE 
INDIVIOR UK LIMITED 
16 mg - 4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (carta/alu/nylon/alu/pve) - 7 
compresse 
Il 57 
SUBOXONE 
INDIVIOR UK LIMITED 
16 mg /4mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 28 
compresse 
Il 57 
SUBUTEX 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 
Il S7 


SUBUTEX 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
2 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 


SUBUTEX 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
8 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 


sufentanil 
| 


Serie generale - n. 206 


S7 


57 


Si 


SUFENTANIL HAMELN 
HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH 
5 fiale da 1 ml di sol iniett 50 mcg/ml 


SUFENTANIL HAMELN 
HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH 
5 fiale da 5 ml di sol iniett 50 mcg/ml 


SUFENTANIL HAMELN 
HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH 
5 fiale da 20 ml di sol iniett 50 mcg/ml 


SUPREFACT 
SANOFIAVENTIS S.P.A. 
1 mg/ml sol iniett 1 flacone da 5,5 ml 


SUPREFACT 
SANOFIAVENTIS S.P.A. 
0,1 mg/erogazione spray nasale, sol 1 flacone da 10 g + erogatore 


S7 


S7 


57 


s2 


52 


‘ SUPREFACT 


SANOFLAVENTIS S.P.A. 
6,3 mg impianto a ril prolungato 1 sir preriemp monouso 


‘SUPREFACT 


SANOFIAVENTIS S.P.A. 
depot 9,45 mg impianto impianto con 1 sir preriemp 


SURRENOL 
EPIFARMA S.R.L 
6 mg compresse 10 compresse 


SURRENOL 
EPIFARMA S.R.L 
30 mg compresse 10 compresse 


SURRIPO 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 
1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


s2 


s2 


59 


s9 


s9 


SURRIPO 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 
4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


SUSTANON 
N.V. ORGANON 
250 mg/ml sol iniett per uso im 1 fiala da 1 ml 


SYKRAZIDE 
BIOMED PHARMA S.R.L. 
150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 


SYKRAZIDE 
BIOMED PHARMA S.R.L. 
300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvde 


SYKRAZIDE 
BIOMED PHARMA S.R.L. 
300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 


s9 


SI 
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SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler] inalatore 60 dosi 160/4,5 meg 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 meg 
S3 53 
SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 meg 
53 53 
SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 160/4,5 meg 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 meg 
S3 S3 
SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 160/4,5 meg 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 
S3 S3 
SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
53 53 
SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler1 inalatore 120 dosi 160/4,5 meg 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
S3 s3 
SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler3 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
53 53 
SYMBICORT SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A, ASTRAZENECA S.P.A, 
turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 meg 
S3 
SYMBICORT . SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA S.P.A, © ASTRAZENECA S.A. 
turbohaler10 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg a 18 turbohaler:da 120 dosi da 80/4,5 meg 
88: | di a È S3 
SYMBICORT i..SYNACTHEN 
ASTRAZENECA S.P.A. DEFIANTE FARMACEUTICA SA 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg 1 mg/ml sospensione iniett a ril prolungato per uso intramuscolare! fiala 1 ml 
53 s2 
SYMBICORT SYNACTHEN 
ASTRAZENECA S.P.A, DEFIANTE FARMACEUTICA SA 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 0,25 mg/1 ml sol iniett 1 fiala 
S3 s2 
SYMBICORT TACLOMISAR 
ASTRAZENECA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
53 S5 
SYMBICORT TACLOMISAR 
ASTRAZENECA S.P.A, MYLAN S.P.A. 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 
53 S5 
SYMBICORT TACLOMISAR 
ASTRAZENECA S.P.A, MYLAN S.P.A. 
turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S3 S5 
SYMBICORT TACLOMISAR 
ASTRAZENECA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 
53 55 
SYMBICORT TACLOMISAR 
ASTRAZENECA S.P.A, MYLAN S.P.A. 
160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 1 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
inalatore da 120 erogazioni S5 
| S3 
TACLOMISAR 
SYMBICORTMITE MYLAN S.P.A. 
ASTRAZENECA S.P.A, 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 
1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg S5 
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TAIOFTAL TALWIN 
SOOFT ITALIA S.P.A, HOSPIRA S.P.A. 


80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo 1 flaconcino da 1 ml 


30 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 


| S9 | Il S7 
talinilolo TAMOXENE 
Il P2 LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
TALMIRMAS S4 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al TAMOXENE 
S5 LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A, 
20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
TALMIRMAS S4 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al tamoxifene 
S5 S4 
TALMIRMAS TAMOXIFENE EG 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. EG S.P.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
S5 S4 
TALMIRMAS TAMOXIFENE EG 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. EG S.P.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
55 S4 
TALMIRMAS TAMOXIFENE GB PHARMA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. GB PHARMA S.R.L. 
40 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 10 mg compresse 30 compresse 
S5 S4 
TALMIRMAS TAMOXIFENE GB PHARMA 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. GB PHARMA S.R.L. 
80 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 20 mg compresse 20 compresse 
S5 S4 
TALMIRMAS i ‘TAMOXIFENE RATIOPHARM 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. si ] # RATIOPHARM GMBH 
80 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al i 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
s5 | S4 
Ù pro 
TALMIRMAS :«TANOF 
LABORATORIO S LICONSA, S.A. I GENETIC S.P.A. 
80 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 0,005% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,1 ml 
S5| Il P2 
TALMIRMAS TANOF 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. GENETIC S.P.A. 
80 mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 0,005% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 
S5 | Il P2 
TALMIRMAS TARGET 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A, 
80 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 
S5 | III P2, 55 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 14 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
S5 (II S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L, 
80 mg + 25 mg compressa 28 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al 
SS | II 57 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 56 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
S5 | II S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 84 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
S5 | Il 57 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 98 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
S5 (II S7 
TALWIN TARGIN 
HOSPIRA S.P.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
30 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
| S7II S7 
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TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
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TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


| S7 (I S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
I S7 | Il 57 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
I S7 (II S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
| S7.(II S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
ospedaliera I 57 
| 57 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al I S7 
| S7 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al I S7 
| S7 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al S7 
| L 
. TARGIN 
TARGIN “© MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 20 mg/10.ma:compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc£al cc s° Spi 57 
I 7 | 
i... TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al ospedaliera 
| S7.(II S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
I S7 (Il 57 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al 
I S7 (II S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
I S7 | Il 57 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
| S7 (II S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
I S7 | Il 57 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L, MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
ospedaliera I 57 
Il 57 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al I 57 


S7 


4-9-2017 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
ospedaliera 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/al 


S7 


57 


S7 


S7 


57 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pyc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/al 


S7 


S7 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pve/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S7 


57 


S7 


S7 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/al 


57 


S7 


57 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/al 


S7 


_ TARGIN 
TARGIN | “ MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. j 15mg/7,5.mg.:compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister-pvc/al è i E ospedaliera’ 
| s7|Il s7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
| SZ S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/al 
| S7| II 57 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
I S7| II S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
| S7 | Il 57 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
| S7| II S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera I S7 
| S7 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/al I 57 
I 57 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/al 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/al I 57 


S7 


4-9-2017 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/al 


Il S7 
TARGIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 

30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/al 
Il 57 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
ospedaliera 


| 57 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 


| S7 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 


| 57 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 


| S7 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 


| S7 


TAULIZ 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. 
6 mg compresse20 compresse 


TAULIZ 

SANOFI-AVENTIS S.P.A. 

3 mg compresse 20 compresse È 
S5 

TAVU 


PFIZERITALIA S.R.L. 
1 flacone ldpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 


Il P2 


TAVU 
PFIZERITALIA S.R.L. 
3 flaconi ldpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 


Il P2 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 


S5 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 


S5 


S5 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
© ACCORDHEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


S5 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


55 


S5 


S5 


4-9-2017 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALEMBIC TELMISARTAN E IDROCLOROTIA ZIDE CHEMO IBERICA 
ALEMBIC PHARMACEUTICALS EUROPE LTD CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALEMBIC TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
ALEMBIC PHARMACEUTICALS EUROPE LTD DOC GENERICI SRL 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al 40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALEMBIC TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
ALEMBIC PHARMACEUTICALS EUROPE LTD DOC GENERICI SRL 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al 40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
i S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER i TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. | “DOC GENERICI SRL 
80 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 7 80mg/12,5:mg'compresse 28 compresse in blister al/al 
‘85 O S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
LABORATORI ALTER S.R.L. DOC GENERICI SRL 
80 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
CHEMO IBERICA S.A. DOC GENERICI SRL 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
CHEMO IBERICA S.A. EGS.PA. 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
CHEMO IBERICA S.A. EGS.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pve/pvdc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
CHEMO IBERICA S.A. EGS.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
CHEMOIBERICA S.A. EG S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 55 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
CHEMO IBERICA S.A. EG S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
CHEMO IBERICA S.A. EGS.PA. 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 


4-9-2017 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/al/pve 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 30x] compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 
i S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN . TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. © MYLANS.PA. 
40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc a 80 mg/12,5 mg'compresse 90x1 compresse in blister opa/al/pve 
65: | ; i S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN i..TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
55 55 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 80 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 S5 


4-9-2017 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


Serie generale - n. 206 


40 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 


S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/al/pvc 40mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 40mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/al/pvc 40mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 40mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/al/pvc 40mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister al/al 
i S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN i TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. | © SANDOZS.PA. 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 7 40mg/12,5:mg compresse 56 compresse rivestite in blister al/al 
DE | ce s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 40mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 40mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 40mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pve 40mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pve 40mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 80mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister al/al 
S5 55 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 80mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A 
80 mg/25 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 80mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80mg/25 mg compresse 98 compresse rivestite in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 100 compresse rivestite in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12,5 mg compresse 56 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/pvde 
i S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ  TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. © TEVAITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 7 compresse rivestite in blister al/al a 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
a i s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ i..TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 14 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 28 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 30 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/puc/pvdc 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 50 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 56 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 60 compresse rivestite in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore hdpe 
55 55 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 84 compresse rivestite in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 90 compresse rivestite in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvde 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore hdpe 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
i S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA i TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. | © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 7 80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
‘85 I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 55 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 250 compresse in contenitore hdpe 80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TENSADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A, 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


Serie generale - n. 206 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film14 compresse 


S5 


S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TENSADIUR 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 10 mg + 12,5 mg compresse con film 28 compresse 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TENSIBLOCK 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. EPIFARMA S.R.L 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 100 mg compresse 42 compresse divisibili 
S5 | II P2 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TENSIVOPRIL 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
40 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TENSOZIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TERAXANS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
80 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 14x1 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TEMGE SIC TERAXANS 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
0,3mg/ml sol iniett 5 fiale 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in contenitore pp 
| 57 S5 
TEMGESIC TERAXANS 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
0,2mg compresse sublinguali 10 compresse 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in contenitore pp 
I : S5 
i. 
TEMGESIC | TERAXANS 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED “© IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
0,2 mg compresse sublinguali 10 compresse in blister nylon/al/pve a 10 mg/2,5:mgcompresse rivestite con film 30x1 compresse in contenitore pp 
| SE | . Ret S5 
tenamfetamina (metilendiossiamfetamina) ;.. TERAXANS 
I 66 IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in contenitore pp 
TENOMAX S5 
CRINOS S.P.A. 
astuccio 50 compresse divisibili 100 mg TERAXANS 
Il P2 IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x2 compresse in contenitore pp 
TENORETIC S5 
ASTRAZENECA S.P.A, 
100 mg + 25 mg compresse 14 compresse TERAXANS 
Il P2 S5 IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
' n 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x2 compresse in contenitore pp 
TENORETIC S5 
ASTRAZENECA S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse 28 compresse TERAXANS 
;II P2, 55 IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x2 compresse in contenitore pp 
TENORETIC S5 
ASTRAZENECA S.P.A, 
50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse TERAXANS 
;IN P2, 55 IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x3 compresse in contenitore pp 
TENORMIN S5 
ASTRAZENECA S.P.A, 
100 mg compresse blister 14 compresse TERAXANS 
Il p2 IST.FARM.BIOL.STRODER 5.R.L. 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x10 compresse in contenitore pp 
TENORMIN S5 
ASTRAZENECA S.P.A. 
100 mg compresse 42 compresse terbutalina 
Il P2 53 
TENSADIUR terlipressina 
MEDA PHARMA S.P.A, S5 
5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
S5 | TERLIPRESSINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
TENSADIUR 0,1mg/ml sol iniett 5 fiale in vetro da 8.5ml 
MEDA PHARMA S.P.A. S5 
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TERMADEC 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A, 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 6 bustine in pet/Idpe/al/ldpe 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
14 bustine di gel da 25 mg 


Serie generale - n. 206 


SI 


| S6 SI 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 8 bustine in pet/idpe/al/ldpe 28 bustine di gel da 25 mg 
| 56 SI 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 10 bustine in pet/Idpe/al/ldpe 30 bustine di gel da 25 mg 
| S6 SI 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 12 bustine in pet/Idpe/al/ldpe 50 bustine di gel da 25 mg 
| S6 SI 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 14 bustine in pet/ldpe/al/ldpe 60 bustine di gel dla 25 mg 
| 56 SI 
TERMANASAL TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg/30ml+30mg/30ml sciroppo 1 flacone da 240 ml in pet con misurino graduato 90 bustine di gel da 25 mg 
I S6 SI 
tertatololo TESTOGEL 
Il P2 LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
100 bustine di gel da 25 mg 
tesamorelina (vedi “GHRH”) SI 
s2 
TESTOGEL 
TESTIM LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
FERRING S.P.A. 1 bustina di gel da 50 mg 
50 mg gel 7 tubi monodose da 5g È | S1 
sui 
| TESTOGEL 
TESTIM | © LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
FERRING S.P.A. | 2 bustine di gel'da 50 mg 
50 mg gel 14 tubi monodose da 5g Si dt SI 
s1, | 
TESTOGEL 
TESTIM LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
FERRING S.P.A. 7 bustine di gel da 50 mg 
50 mg gel 30 tubi monodose da 5g SI 
SI 
TESTOGEL 
TESTIM LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
FERRING S.P.A. 10 bustine di gel da 50 mg 
50 mg gel 90 tubi monodose da 5g SI 
SI 
TESTOGEL 
TESTO ENANT LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
GEYMONAT S.P.A. 14 bustine di gel da 50 mg 
im 1f Iml 100mg SI 
SI 
TESTOGEL 
TESTO ENANT LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
GEYMONAT S.P.A. 28 bustine di gel da 50 mg 
250 mg/ 2 ml sol iniett per uso im 1 fiala da 2 ml S1 
SI 
TESTOGEL 
TESTOGEL LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 20 bustine di gel da 50 mg 
1 bustina di gel da 25 mg SI 
SI 
TESTOGEL 
TESTOGEL LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 50 bustine di gel da 50ing 
2 bustine di gel da 25 mg SI 
SI 
TESTOGEL 
TESTOGEL LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 60 hustine di gel da 50 mg 
7 bustine di gel da 25 mg S1 
SI 
TESTOGEL 
TESTOGEL LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 90/hustine di gel da 50. mg 
10 bustine di gel da 25 mg SI 
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TESTOGEL TIBOCINA 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL SANDOZ S.P.A. 
100 bustine di gel da 50 mg 2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
SI SI 
testolattone TIBOCINA 
S4 SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
testosterone SI 
s1|- 
tibolone 
TESTOVIRON SI 
BAYERS.P.A. 
250 mg/ml sol iniett a ril prolungato per uso im1 fiala 1 ml TIBOLONE MITHRA 
S1 GEDEON RICHTER PLC 
2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc-al 
TESTOVIS SI 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
100 mg/2 ml sol iniett per uso im 2 fiale da 2 ml TIBOLONE MITHRA 
SI GEDEON RICHTER PLC 
2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc-al 
tetracosactide (ACTH) SI 
52 
TIBOLONE MITHRA 
tetraidrogestrinone (17-idrossi-18alfa-omo-19-nor-17alfa-pregna- GEDEON RICHTER PILE 
4,9,11-trien-3-one) 2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc-al 
SI SI 
TETRASPAN TIBOLONE MITHRA 
B. BRAUN MELSUNGEN AG GEDEON RICHTER PLC | 
60 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 ml 2,5 mg compresse 3x30 compresse in blister pvc-al 
S5 SI 
TETRASPAN TIBOLONE MITHRA 
B. BRAUN MELSUNGEN AG GEDEON RICHTER PLC n 
60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 2,5 mg compresse 6x28 compresse in blister pvc-al 
S5 SI 
TETRASPAN ‘TIBOLONE MITHRA 
B. BRAUN MELSUNGEN AG ; GEDEON RICHTER PLC a 
60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml È 2,5 mg compresse 6x30 compresse in blister pyc-al 
S5 SI 
TETRASPAN . | TIDOCOMB 
B. BRAUN MELSUNGEN AG GENETIC S.P.A. 
100 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 ml $ 2% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,166 ml 
ss |M p2 
TETRASPAN TIMOD 
B. BRAUN MELSUNGEN AG VISUFARMA SA 
100 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 2,5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 
Si P2 
TETRASPAN TIMOD 
B. BRAUN MELSUNGEN AG MISUFARMA SPA i 
100 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml 5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 
ss UU Pa 
tetrizolina TIMOGEL 
I S6 LABORATOIRES THEA 
1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 04 g 
TIARTAN Il P2 
ABBOTT S.R.L. 
600/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opaco pvc/aclar/al TIMOGEL 
S5 PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 04 g 
TIARTAN Il P2 
ABBOTT S.R.L. 
600/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opaco pvc/aclar/al TIMOGEL 
S5 FARMA 1000 S.R.L. 
1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 04 g 
TIARTAN Il P2 
ABBOTT S.R.L. 
600/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opaco pvc/aclar/al TIMOLABAK 
S5 THEA FARMA S.P.A. 
0,25 % collirio, sol flacone da 5 ml 
TIARTAN Il P2 
ABBOTT S.R.L. 
600/12,5 mg compresse rivestite con film 280 (28x10) compresse in blister opaco pvc/aclar/al TIMOLABAK 
S5 THEA FARMA S.P.A. 
0,50 % collirio, sol flacone da 5 ml 
TIBOCINA Il P2 
SANDOZ S.P.A. % lol 
2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc/pvdc/al timololo 
SLA P2 
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TIMOLOLO TUBILUX PHARMA 
TUBILUX PHARMA S.P.A, 
0,25% collirio,sol flacone da 5mI 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 98 compresse 


Serie generale - n. 206 


— 391 —| 


Il P2 S5 
TIMOLOLO TUBILUX PHARMA TOLUCOMBI 
TUBILUX PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
0,50% collirio,sol flacone da 5ml 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 14 compresse 
Il P2 S5 
TIMOPTOL TOLUCOMBI 
MSD ITALIA S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
0,25% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse 
Il P2 S5 
TIMOPTOL TOLUCOMBI 
MSD ITALIA S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
0,50% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 30 compresse 
Il P2 S5 
TIMOPTOL TOLUCOMBI 
MSD ITALIA S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
xe 0,25% collirio a ril prolungato flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 56 compresse 
Il P2 s5 
TIMOPTOL TOLUCOMBI 
MSD ITALIA S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
xe 0,50% collirio a ril prolungato flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 60 compresse 
Il P2 s5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 14 compresse 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 84 compresse 
55 S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 98 compresse 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 90 compresse 
S5 
] k 
TOLUCOMBI i TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO | “ KRKAD.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 14 compresse a | 80 mg/12.5mg "compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 98 compresse 
Sg (65: | Ù i Gr S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 14 compresse 
S5 S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 30 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 93 compresse 
S5 S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 56 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 14 compresse 
S5 S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 60 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse 
S5 S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 84 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 30 compresse 
S5 S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 90 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 56 compresse 
S5 55 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 98 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 60 compresse 
S5 S5 
TOLUCOMBI TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 14 compresse 80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 84 compresse 
S5 S5 
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TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 90 compresse 


TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 98 compresse 


tolvaptan 


S5 


S5 


S5 


TOPSTER 
SOFARS.PA. 
42 mg schiuma rettalecontenitore sottopressione + 14 cannule 


TOPSTER 
SOFAR S.P.A. 
3 mg supposte 10 supposte 


TOPSTER 
SOFAR S.P.A. 
3 mg sosp rettale 10 flaconi con cannula 


TORADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 14 compresse 


TORADIUR 
MEDA PHARMA S.PA. 
28 compresse 2,5 mg 


s9 


s9 


59 


S5 


S5 


torasemide 


TORASEMIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


TORASEMIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


TORASEMIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
30 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


si 


S5 


S5 


S5 


TORASEMIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


TORASEMIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


S5 


$5 


TORASEMIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
112 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


S5 


S5 


S5 
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Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 


S5 


S5 


S5 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 


S5 


S5 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


: TORASEMIDE HEXAL 


HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


S5 


S5 


S5 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister al/al 


TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
10 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


S5 


S5 


55 


S5 


S5 
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TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
2.5 mg compresse 28 compresse in blister alu/alu/pve 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 2.5 mg compresse 50 compresse in blister alufalu/pve 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLANS.R.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
30 compresse in blister pve/pvdc/al da 10 mg 2.5 mg compresse 56 compresse in blister alu/alu/pve 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 2.5 mg compresse 100 compresse in blister alu/alu/pve 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLANS.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 20 compresse in blister alu/alu/pvc 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 28 compresse in blister alu/alu/pve 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
400 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 30 compresse in blister alu/alu/pvc 
55 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
10 compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 50 compresse in blister alu/alu/pvc 
si s5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. | © TEVAITALIA S.R.L. 
14 compresse in blister al/al da 10 mg a 10 mg compresse 100 compresse in blister alu/alu/pve 
#85 I DO 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLANS.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister alu/alu/pvc 
s5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
28 compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 14 compresse in blister alu/alu/pve 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
30 compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLANS.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
56 compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 55 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
400 (20x20) compresse in blister al/al da 10 mg 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
TORASEMIDE TEVA TORASEMIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
2.5 mg compresse 20 compresse in blister alu/alu/pve 10 mg compresse 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 


toremifene 


S4 
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TOSTREX 
PROSTRAKAN LIMITED 
2% gel 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice 


SI 
TOSTREX 
PROSTRAKAN LIMITED 
2% gel 3 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice 
SI 
TOSTREX 
PROSTRAKAN LIMITED 
2% gel 2 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice 
SI 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
300 unità/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) - 1.5 ml - 10 penne pre-riempite 


| S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
300 unita'/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 1,5 ml - 1 penna preriempita 


| s4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
300 unita'/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 1,5 ml - 3 penne preriempite 


| s4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
300 unita'/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 1,5 ml - 5 penne preriempite 


S4 

TRAKOR 

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 

6,25 mg compresse 28 compresse 
Il se P2 
TRAKOR 

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 

25 mg compresse 30 compresse 
Il P2 
tramazolina 
I S6 
TRANDATE 

TEOFARMA S.R.L 

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
Il P2 
TRANDATE 

TEOFARMA S.R.L. 

200 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
Il P2 
TRANDATE 

TEOFARMA S.R.L 

5 mg/ml sol iniett per uso ev 1 fiala da 20 ml 
Il P2 
TRANDIUR 

TEOFARMA S.R.L. 

200 mg + 20 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
, III P2, 55 
tranilcipromina 
| 56 
TRANSTEC 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h 
| S7 
TRANSTEC 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h 
| 57 
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TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L, 
10 cerotti da 20 mg 35 mceg/h 


TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
3 cerotti da 30 mg 52,5 meg/h 


TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5 cerotti da 30 mg 52,5 meg/h 


TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h 


Serie generale - n. 206 


S7 


57 


S7 


S7 


TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
3 cerotti cla 40 mg 70 mcg/h 


TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 


TRANSTEC 
GRUNENTHAL ITALIA 5.R.L. 
10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 


57 


S7 


57 


TRASITENSIN 
TEOFARMA S.R.L. 
160 mg + 20 mg compresse a ril prolungato 30 compresse 


RAZYL 
“AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
1% collirio;:polvere e solv per sol 1 flaconcino liofilizzato + 1 flaconcino solv da 5 ml 


P2, 55 


S6 


TRAZYL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
2% collirio, polvere e solv per sol 1 flaconcine liofilizzato + 1 flaconcino solv da 5 ml 


trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one) 


tretochinolo 


56 


SI 


53 


TRIACORT 
PHARMATEX ITALIA S.R.L. 
40 mg/1 ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 


TRIACORT 
PHARMATEX ITALIA S.R.L. 
80 mg / 2 ml sosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 


s9 


s9 


triamcinolone 
| 


TRIAMINIC 


NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
500 mg + 60 mg polvere per sol orale 10 bustine 6g 


triamterene 


s9 


56 


S5 


TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA S.R.L. 
40 mg/ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 


TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA S.R.L. 
80 mg/2 ml sosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 


s9 


59 


— 395 —| 
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TRIAMVIRGI TRIATEC HCT 
FISIOPHARMA S.R.L. SANOFI S.RA, 
80 mg/2 ml sospensione iniettabile 5 fiale da 2 ml 5MG + 25 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE 
| s9 S5 
TRIATEC HCT TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. SANOFI S.P.A. 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 10 COMPRESSE IN BLISTER PVYC-AL 5MG + 25 MG COMPRESSE 320 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 
S5 S5 
TRIATEC HET triclormetiazide 
SANOFI S.RA. S5 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 
S5 | TRIESENCE 
ALCONITALIA SPA 
TRIATEC HET 40mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml 
SANOFI S.RA. I 59 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER PVYC-AL 
S5 | trimetazidina 
S4 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.RA. TRIPLIAM 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.RA. TRIPLIAM 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
n 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
dd S5 
TRIATEC HCT i 
SANOFI S.P.A. | TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL . | LES.LABORATOIRES SERVIER 
EB 2,5°ig/0,62 5:inig/5"ivigié6im presse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 
| s5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.PA. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.PA. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.RA. TRIPLIAM 
2,5MG + 12,5 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
2,5 MG + 12,5 MG COMPRESSE 320 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 
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TRIPLIAM 
LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
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TRIPLINOR 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 30 compresse in contenitore pp 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 100 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 1x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
: S5 
i. 
TRIPLIAM ; TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER “© IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 5 5 mg/1,25:mg/5'mg compresse rivestite con film 1 x 100 compresse in contenitore hdpe 
i (65: | Ù # È S5 
TRIPLIAM i... TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 1 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 1 x 100 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 S5 
TRIPLIAM TRIPLINOR 
LES LABORATOIRES SERVIER IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
S5 55 
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TRIPLINOR 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
10 mgr2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
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TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


Serie generale - n. 206 


S5 | II S7 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOLSTRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 100 compresse in contenitore hdpe 35 microgrammi/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 | Il 57 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 35 micragrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 | II S7 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 1 x 30 compresse in contenitore pp 35 microgrammi/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 (II S7 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 35 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | Il 57 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 35 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 (II S7 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA 5.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 1 x 100 compresse in contenitore hdpe 35 microgrammi/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 | Il 57 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 35 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S7 
] 6 
TRIPLINOR i TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. | © GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 10 compresse in contènitore pp ; | 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina singola in pap/lIdpe/al/surlyn 
dn DE AM i S7 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
SS | II 57 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 1x 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina singola in pap/lIdpe/al/surlyn 
S5 | II S7 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOLSTRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA 5.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 1 x 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina singola in pap/lIdpe/al/surlyn 
S5 | Il 57 
TRIPLINOR TRIQUISIC 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 1x 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 | II S7 
triptorelina TRIQUISIC 
S2 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
TRIQUISIC | S7 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn TRIQUISIC 
I S7 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC | S7 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn TRIQUISIC 
I S7 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
TRIQUISIC | S7 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn TRIQUISIC 
I S7 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
TRIQUISIC I 57 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
| S7 
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TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 micragrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina singola in.pap/dpe/al/surlyn 


i De 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola in pap/Idlpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA 5.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola in pap/lclpe/al/surlyn 


TRITENVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione 1 inalatore pulmojet multidose in 
pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 erogazioni 


| S3 


TROFODERMIN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
059+0,5gcrematubo 10 g 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


TROFODERMIN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
0,5 g+0,5g crema tubo 30 g 
SI 


TROFODERMIN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L 
0,5 g+0,5g crematubo 50 g 


SI 


TROFODERMIN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
5% + 5% spray cutaneo, sospensione flacone 30 ml 


SI 


tuaminoeptano 
| s6 


TUBERLOT 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA"DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 


$3 


tulobuterolo 
s3 


TWICE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
10 mg capsule rigide a ril prolungato 16 capsule 


TWICE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
30 mg capsule rigide a ril prolungato 16 capsule 


TWICE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
60 mg capsule rigide a ril prolungato 16 capsule 


S7 


TWICE — 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
100:mgicapsulerigidea-if prolungato 16 capsule 


ULTIBRO BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 meg / 43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 
10x 1 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore 


| S3 


ULTIBRO BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg / 43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 
150 (15x 10x 1) capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


| S3 


ULTIBRO BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 meg / 43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 
10x1 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore 


| S3 


ULTIBRO BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg /43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 
150 (15x 10x 1) capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


S3 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
5 flaconi 1 mg 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
5 flaconi 2 mg 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 


5 flaconi 5 mg 


Serie generale - n. 206 


80mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 
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ULTRAPROCT VALBACOMP 
BAYER S.P.A. CRINOS S.P.A, 
suppostel2 supposte 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| s9 S5 
ULTRAPROCT VALBACOMP 
BAYER S.P.A. CRINOS S.P.A. 
unguento rettale tubo da 30 g + 1 cannula 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I 59 S5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
200 g/l sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 g/100 ml sol per infusione 1 flacone 250 ml 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
250 g/l sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
200 g/1 sol per infusione 1 flaconcino da 100 ml 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
UNIPRILDIUR VALBACOMP 
ASTRAZENECA S.P.A. CRINOS S.P.A. 
2,5mg+12,5mg compresse 14 compresse 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
UNIPRILDIUR VALBACOMP 
ASTRAZENECA S.P.A, CRINOS S.P.A. 
5mg+25mg compresse 14 compresse 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
URACTONE VALBACOMP 
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. © CRINOSS.PA. 
100 mg compresse 10 compresse a 160mg/12;5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
(65: e È S5 
URBASON VALBACOMP 
SANOFLAVENTIS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
4 mg compresse 10 compresse 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| s9 S5 
URBASON VALBACOMP 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 10 compresse 160mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| s9 S5 
URBASON VALBACOMP 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
4 mg compresse a ril prolungato 10 compresse 160mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| 59 S5 
URBASON SOLUBILE VALBACOMP 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
20 mg/ml polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere + 3 fiale solv1 ml 160mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| s9 S5 
URBASON SOLUBILE VALBACOMP 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
40 mg/ml polvere e solv per sol iniett1 fiala + 1 fiala solv 1 ml 160mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| so S5 
URBASON SOLUBILE VALBACOMP 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
250 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett1 fiala polvere + 1 fiala solv 5 ml 160mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| 59 55 
urofollitropina VALBACOMP 
S2 CRINOS S.PA. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
VALBACOMP S5 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al VALBACOMP 
S5 CRINOS S.PA. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
VALBACOMP S5 
CRINOS S.P.A. 
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VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A, SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pyc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A, SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 
i. 
VALBACOMP i VALIDROC 
CRINOS S.P.A. “ SO.SEPHARMS.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvde/Éal a 160 mg/12;5 mqg'compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i (65: | Ù s È S5 
VALBACOMP i. VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
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VALIDROC 


SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALIDROC VALSACOMBI 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mq compresse rivestite con film 60 compresse in blister puc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 
] k 
VALSACOMBI i VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO | “ KRKAD.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al a | 160 mg/12.:5 mqg'compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Soy (85: Ù - E S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
55 55 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
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VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x] compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
55 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x] compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 
i. 
VALSACOMBI ( VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO “ KRKAD.D.NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/perpvdc/al a 320 mg/25:mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Sig (85: | Ù 4 #5 S5 
VALSACOMBI i. VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvec/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 55 
VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS SRL. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
| S5 
VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


S5 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pyc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in contenitore pe 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pe 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pe 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in contenitore pe 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pe 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pe 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pe 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pe 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pe 
i S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS i VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. | “© ALMUSSRL. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pe” 5 160 mg/12;5 mqg'compresse rivestite con film 280 compresse in contenitore pe 
DE | Po & 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS MALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
55 55 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in contenitore pe 
S5 S5 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pe 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
ALMUS S.R.L. DOC GENERICI SRL 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pe 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
ALMUS S.R.L. EGS.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pe 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pve/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
ALMUS S.R.L. EG S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pe 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pve/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
ALMUS S.R.L. EGS.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pe 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pve/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
ALMUS S.R.L. EG S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in contenitore pe 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.PA. 
80mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
160mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO : VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. © EGSPA. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al a 80mg/12.5:mg'compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sy; (65: | s E S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO i..VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
320mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE BRUNIFARMA RESEARCH VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L. EGS.PA. 
160 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE BRUNIFARMA RESEARCH VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L. EGS.P.A. 
320 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvde/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE BRUNIFARMA RESEARCH VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L. EGS.P.A. 
320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 55 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.PA. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 182 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.PA. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvce/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.PA. EGS.PA. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvde/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister pvc/pvdc/al 
i S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG i VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. © EGSPA. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pyeé/al a | 320mg/25mg:compresse rivestite con film 154 compresse in blister pve/pvdc/al 
o, pe | Le s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister puc/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 182 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.PA. MYLANS.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 55 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EGS.PA. MYLAN S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLANS.R.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXYITALIA S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvuc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
i S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS . VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. © RANBAXYITALIA S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pve/pvde/al a 80 mg/12.5 mg'compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
Sy (65: | s E S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS i..VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLANS.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXYITALIA S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXYITALIA S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A, RANBAXY ITALIA S.P.A, 
160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A, RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXYITALIA S.P.A. 
320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5 55 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 S5 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.PA. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160 mgf25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 
i S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY i VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. | © SANDOZS.PA. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al. a 320 mg/12,5 mg'compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvde 
DE | Da & 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.PA. SANDOZ S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/Ihd/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/vIhd/al 
S5 55 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/vIhd/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister petfe/vIhd/al 
S5 S5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al monodose 
confezione ospedaliera 


S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 


TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc-al 


55 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


S5 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pe/pvde/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
i S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA + VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. © TEVAITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al a 80mg/12.5:mg'compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Sig (85: | # E S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA i..VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
S5 ospedaliera 
| S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al TEVA ITALIA S.R.L. 
S5 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 


ospedaliera 


| 55 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1] compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


| 55 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


| S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pyc/pe/pvdc-al 
S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 


Serie generale - n. 206 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pwdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


55 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera 


| S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera 


| S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


| S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


| S5 
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Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


SS 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA'B.V. 
320mg/1 2,5 mg.compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 


TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 


55 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


55 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S6 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pvc/pe/pvdcitriplex)/al 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA PHARMA BV. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA PHARMA B.V. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA PHARMA BV. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA PHARMA B.V. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA PHARMA B.V. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA PHARMA BV. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 160 mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA PHARMA B.V. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 160 mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdcitriplex)/al 
i S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA : VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pwdc(triplex)/al 160 mg/25mg'compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdcttriplex)/al 
Sg (65: | s È S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA i..VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 160 mg/25mg compresse rivestite con film 20x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdcttriplex)/al 160 mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdcttriplex)/al 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdci{triplex)/al 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdcitriplex)/al 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
55 55 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc{triplex)/al 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 20x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 


4-9-2017 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 206 


— All 


S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pe 320mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S,R.L. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
cd. S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA i VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. | © ZENTIVAITALIA S.R.L. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al a 320mg/25mg:compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
ni pe | Le s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA MALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pe 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSID 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mgt12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSID 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pyc/pe/pvdc/al 320 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSID 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSODIUR 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film14 compresse in blister pve/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSODIUR 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 55 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSODIUR 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pe 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSODIUR 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 S5 
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VALSODIUR 
FARMACEUTICI CABER S.P.A, 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


VASORETIC 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (ung) 


Serie generale - n. 206 


S5 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
55 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. NEW PHARMASHOP S.R.L. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A, NEW PHARMASHOP S.R.L. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. FARMAVOX S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. FARMAROC S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. FARMED S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 S5 
VALSODIUR VASTAREL 
FARMACEUTICI CABER S.P.A, IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg compresse rivestite 60 compresse 
; S4 
i. 
VARIQUEL i VELLOFENT 
IS PHARMACEUTICALS LIMITED “AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
1 mg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino da 1 mg polvere + 1 fiala. da 5:ril solv a 67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 
. DE | AM i S7 
VARIQUEL i. VELLOFENT 
IS PHARMACEUTICALS LIMITED AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
1 mg polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini da 1 mg polvere + 5 fiale da 5 ml solv 67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 (II 57 
VASORETIC VELLOFENT 
BBFARMA S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 (II S7 
VASORETIC VELLOFENT 
BBFARMA S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (bul) 67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 (II 57 
VASORETIC VELLOFENT 
FARMA 1000 S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S5 (II S7 
VASORETIC VELLOFENT 
GEKOFAR S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S5 (II S7 
VASORETIC VELLOFENT 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S5 (II 57 
VASORETIC VELLOFENT 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S5 II S7 
VASORETIC VELLOFENT 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | II 57 
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VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 206 


| S7| Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 400 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S7 | Il 57 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
I S7| II S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 400 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
| SZ S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
I S7 | Il 57 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 400 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
| S7| II S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S7 | Il 57 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| I S7 
p 
VELLOFENT i VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | “AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pyc/al#” a | 533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| . SE Î AM i S7 
VELLOFENT MELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S7|II 57 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
I S7| II S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
I S7 | Il 57 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
I S7| II S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
| S7(II S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S7 | II 57 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 800 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S7| I S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
400 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S7 | II 57 
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VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
800 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 46 alla GAZZETTA UFFICIALE 


VOLULYTE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 250 ml 


Serie generale - n. 206 


dl | 


| S7 S5 
VELLOFENT VOLULYTE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 
I 57 S5 
VELLOFENT VOLULYTE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
800 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 6% soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 500 ml 
I S7 S5 
VELLOFENT VOLULYTE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 500 ml 
| S7 S5 
VELLOFENT VOLULYTE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
800 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 250 ml 
I 57 S5 
VENTMAX VOLULYTE 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
200 microgrammi polvere per inalazione 1 erogatore pulvinal da 100 erogazioni 6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 250 ml 
s3 S5 
VENTMAX VOLULYTE 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
2,5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 6% soluzione per infusione 30 sacche di poliolefina da 250 ml 
53 S5 
VENTMAX VOLULYTE 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 6% soluzione per infusione 35 sacche di poliolefina da 250 ml 
S5 
i. 
VENTOLIN i VOLULYTE 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. ° FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
100 mcg sosp pressurizzata per inalazione] contenitore sotto pressione 200-èrogazioni a 6% soluzione per infusione 40 sacche di poliolefina da 250 ml 
. Sa | . i S5 
VENTOLIN i.. VOLULYTE 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
2mg/10 ml sciroppoflacone 200 ml 6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 500 ml 
53 S5 
VENTOLIN VOLULYTE 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
100 mcg/5 ml sol iniett10 fiale da 5 ml 6% soluzione per infusione 15 sacche di poliolefina da 500 ml 
S3 S5 
VENTOLIN VOLULYTE 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
500 mcg/1 ml sol iniett10 fiale da 1 ml 6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 500 ml 
53 S5 
VEROXIL VOLUVEN 
LABORATORI BALDACCI S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
30 cOmpresse 2,5 mg sol per infusione 10 flaconi vetro 250 ml 
S5 S5 
vilanterolo VOLUVEN 
53 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
sol per infusione 10 flaconi vetro 500 ml 
VICKS FLU ACTION S5 
PROCTER & GAMBLE S.R.L. 
200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/petfe-al VOLUVEN 
I S6 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
sol per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca 
VISKEN S5 
TEOFARMA S.R.L. 
5 mg compresse30 compresse VOLUVEN 
Il P2 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
sol per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca 
VISTAGAN S5 
ALLERGAN S.P.A, 
5 mg/ml collirio, sol flacone 5 ml VOLUVEN 
Il P2 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
sol per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca 
VISTAGAN S5 
ALLERGAN S.P.A. 
5 mg/ml collirio, sol 60 contenitori monodose da 0,4 ml 
Il P2 
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VOLUVEN xilometazolina 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. Il 56 
sol per infusione 15 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca 
S5 | xipamide 
| S5 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. XOTERNA BREEZHALER 
soluzione per infusione 25 sacche pvc 250 ml NOVARTIS EUROPHARM LTD 
S5 85 mcg / 43 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 
10x1 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore 
VOLUVEN | 3 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
sol per infusione 15 sacche pvc 500 ml XOTERNA BREEZHALER 
S5 NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg /43 meg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc - alu) - 
VOLUVEN 150 (15x 10x 1) capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 53 
sol per infusione 20 sacche freeflex da 500 ml con sovrasacca 
S5 | XYLONOR 
LABORATOIRES SEPTODONT 
VOLUVEN special 50 tubofiale 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. I S6 
sol per infusione 30 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca 
S5 | XYLONOR 
LABORATOIRES SEPTODONT 
VOLUVEN spray fl 36ml 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. I 56 
sol per infusione 35 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca 
S5 | ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A. 
VOLUVEN 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. S5 
sol per infusione 40 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca 
S5 | ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A. 
VONTEN 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. S5 
10 % sol per infusione 1 sacca da 500 ml 
‘ZALMEBER 
È. i CHEMOTBERICA S.A. 
VONTEN i x 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | S5 
10 % sol per infusione 10 sacche da 500 ml ; ; i e 
45 ZALMEBER 
I CHEMO IBERICA S.A. 
VONTEN 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. S5 
10 % sol per infusione 20 sacche da 500 ml 
S5 | ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A. 
VONTEN 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. S5 
10 % sol per infusione 1 flacone in pe da 500 ml 
S5 | ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A, 
VONTEN 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. S5 
10 % sol per infusione 10 flacone in pe da 500 ml 
S5 | ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A. 
VONTEN 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. S5 
10 % sol per infusione 20 flaconi in pe da 500 ml 
S5 | ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A. 
vorozolo 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
s4 S5 
WIAL ZALMEBER 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA CHEMO IBERICA S.A. 
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
I S7 S5 
XALACOM ZALMEBER 
PFIZERITALIA S.R.L. CHEMO IBERICA S.A. 
2.5 ml collirio sol 1 flacone Idpe 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
Il P2 s5 
XALACOM ZALMEBER 
PFIZERITALIA S.R.L. CHEMO IBERICA S.A. 
2,5 ml collirio sol 3 flaconi ldpe 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
Il P2 S5 
xenon ZALMEBER 
S2 CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 
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ZALVISO ZESTORETIC 
GRUNENTHAL GMBH ASTRAZENECA S.P.A, 
15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 1600 (2 x 20 cartucce x 40) 20 mg + 12,5 mg compresse 42 compresse 
compresse (confezione multipla) 55 
Il S7 
zilpaterolo 
ZALVISO SI 
GRUNENTHAL GMBH 
15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 2400 (3 x 20 cartucce x 40) ZINADIUR 
compresse (confezione multipla) ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
Il S7 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
S5 
ZALVISO 
GRUNENTHAL GMBH ZINADIUR 
15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 40 (1 cartuccia x 40) compresse ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A, 
Il S7 5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
S5 
ZALVISO 
GRUNENTHAL GMBH ZINADIUR 
15 mcg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 400 (10 cartucce x 40) ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
COMPIESSE 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
Il S7 5 
ZALVISO ZINADIUR 
GRUNENTHAL GMBH ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 4000 (5 x 20 cartucce x 40) 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
compresse (confezione multipla) S5 
Il 57 
ZITODOR 
ZALVISO VISUFARMA S.PA. 
SRUNENTHAL GMEH 2% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,166 ml 
15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 800 (20 cartucce x 40) Il P2 
compresse 
! 57 | ZITODOR 
VISUFARMA S.P.A. 
ZANTIPRIDE 2% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 
EI.RM.A, S.P.A. Il P2 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al 
‘ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
li: MYLANSPA. 
ZANTIPRIDE . 30mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
F.ILRM.A. SPA. î S5 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pve/al dé 
#83 | ‘ZOLADEX 
ASTRAZENECA S.P.A, 
ZANTIPRIDE i 3,6 mg impianto a ril prolungato per uso sottocutaneo 1 sir preriemp 
E.I.R.M.A, S.P.A. s2 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
$5 | ZOLADEX 
ASTRAZENECA S.P.A. 
ZANTIPRIDE 10,8mg impianto a ril prolungato per uso sottocutaneo 1 sir preriemp 
F.LRM.A. SPA. s2 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 | ZOLTRON 
GENETIC S.P.A, 
ZANTIPRIDE 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 
E..R.M.A, S.P.A. S4 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pve/al 
S5 | ZOMACTON 
FERRING S.P.A. 
ZANTIPRIDE 1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml 
E.I.RM.A, S.P.A. s2 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 | ZOMACTON 
FERRING S.P.A. 
ZAROXOLYN 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 1 flaconcino 10mg polvere+1 siringa 
TEOFARMASAL solv+connettore ditrasferimento 
5 mg compresse 50 compresse I s2 
S5 
ZOMACTON 
ZAROXOLYN FERRING S.P.A. 
TEOFARMA S.R.L, 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 3 flaconcini 10mg polvere+3 sir 
10 mg compresse 50 compresse solv+connettore ditrasferiment 
S5 || s2 
zeranolo ZOMACTON 
SI FERRING S.P.A. 
10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 5 flaconcini 10mg polvere+5 sir 
ZESTORETIC solv+connettore ditrasferiment 
ASTRAZENECA S.P.A. I S2 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 | ZOMACTON 
FERRING S.P.A. 
ZESTORETIC 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 1 flaconcino 10mg polvere+1 siringa 
ASTRAZENECA S.P.A. solv+adattatore perflaconcino 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse I S2 
S5 
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ZOMACTON ZOPRAZIDE 
FERRING S.P.A. LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 3 flaconcini 10mg polvere+3 sir 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
solv+adattatore per flaconcino S5 
I s2 
ZOPRAZIDE 
ZOMACTON LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
FERRING S.P.A. 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al 
10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 5 flaconcini 10mg polvere+S sir S5 
solv+adattatore per flaconcino 
I S2 | ZOPRAZIDE 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
ZOPRAZIDE 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pve/al 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. S5 
30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al 
I S5 . ZOREEDA 
CIPLA EUROPE NV 
ZOPRAZIDE 25 microgrammi+125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione” 1 inalatore 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. da 120 dosi 
30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al I 53 
I S5 
ZOREEDA 
ZOPRAZIDE CIPLA EUROPE NV 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 25 microgrammi+250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione” ] inalatore 
30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al da 120 dosi 
I S5 (1 $3 
ZOPRAZIDE 


LABORATORI GUIDOTTI S.P.A, 
30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvdc/pvc/al 


S5 
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Allegato IIl - Sezione V 
PRATICHE E METODI VIETATI IN GARA E FUORI GARA 


METODI PROIBITI 


Mi. MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE 
Sono proibiti i seguenti metodi: 


1.La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, 
omologo o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine. E proibito l'uso di pratiche 
ipobariche/ipossiche 


2. Potenziamento artificiale dell'’assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno Ivi compresi: 


Emoglobine modificate 

Poliemoglobine; 

Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti; 

Emoglobine di origine animale 

Emoglobine coniugate; 

Emoglobine microincapsulate; 

Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (H b-Dex-BTC); Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) 
fumarato (alfa, alfa-H B); Emoglobina - raffinosio; 


Perfluoro composîti in grado di trasportare ossigeno 

F-Tributilammina 

Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina); 

Perfluorodecalina (Flutec PP5); Perfluorottil Bromuro (C8F1 7Br); Perfluorodiclorottano (C8F1 6C12); 
Dodecafluoropentano (DDFP); Efaproxiral (RSR1 3); 


Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag —- AgCO2 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16. 
Non è vietata la somministrazione di ossigeno supplementare per esigenze clinico-terapeutiche. 


3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici 
o chimici. 
M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA 
Interventi sulle caratteristiche chimico-fisiche del sangue, delle urine e dei campioni biologici in genere 


È proibita la manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l'autenticità, l'integrità e la conformità dei 
Campioni raccolti in occasione di Controlli Antidoping. 
1.In particolare è proibita la somministrazione per infusione endovenosa di tutte quelle sostanze che siano 
in grado di aumentare la volemia (anche per effetto osmotico), di modificare il pH e/o l'effetto tampone 
del sangue. 
Sono proibite le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 50 ml per un periodo di 6 ore ad eccezione 
di quelle legittimamente ricevute nel corso di ricoveri in ospedale o di indagini cliniche. 


2.È vietata altresì l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale 
escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping. 


3.È proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad alterare l'autenticità, 
l'integrità, la validità dei campioni nonché il regolare responso analitico, ivi incluse: 

e l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di “urina pulita”, soluzione fisiologica, acqua 
distillata e di ogni qualsiasi liquido che possa alterare sia la concentrazione che la composizione del 
campione stesso 


e l’addizione al campione di qualsiasi solvente, di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio. Pe- 
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rossido di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione 
quali/quantitativa del campione prelevato (come le proteasi). 


M3. DOPING GENETICO 
Sono proibiti i seguenti metodi, cha hanno la potenziale capacità di migliorare la performance atletica: 
1. Il trasferimento di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acido nucleico; 


2. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate. 


17A06106 


ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore 


(WI-GU-2017-SON-034) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 7 06-8549866 


— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e 
www.gazzettaufficiale.it 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 


corrispondenza potranno essere inviate a: 


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

Vendita Gazzetta Ufficiale 

Via Salaria, 691 

00138 Roma 

fax: 06-8508-3466 

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it 
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 


Tipo A Abbonamento ai fascicoli del 


GAZZETTA & UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE | (legislativa) 


[a serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 


(di cui spese di spedizione € 257,04)* 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* 


Tipo B_ Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 


(di cui spese di spedizione € 19,29)* 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* 


Tipo C Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti della UE: 


(di cui spese di spedizione € 41,27)* 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* 


Tipo D Abbonamento ai fascicoli del 


la serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 


(di cui spese di spedizione € 15,31)* 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* 


Tipo E Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 


CANONE DI ABBONAMENTO 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


€ 
€ 


438,00 
239,00 


68,00 
43,00 


168,00 
91,00 


65,00 
40,00 


- annuale 
- semestra 


(di cui spese di spedizione € 50,02)* 
(di cui spese di spedizione € 25,01)* 
Tipo FF Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)* 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* 


167,00 
90,00 


- annuale 
- semestral € 


819,00 
431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 129,11)* 
(di cui spese di spedizione € 74,42)* 


- annuale 
- semestrale 


302,47 
166,36 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 40,05)* 
(di cui spese di spedizione € 20,95)* 


- annuale 
- semestrale 


86,72 
55,46 


Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA) 


Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 22%. 

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto 
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica 
abbonamenti@gazzettaufficiale.it. 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) 


€ 190,00 
€ 180,50 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le 
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 


*:45-410301170904%* 


